
MIXES 

WITH 

ALL 

STANDARD 

FLUIDS 


CcrtuL&nAed 


jiydraulic 
brake hose 


Hydraulic 

Brake 


H. K. PORTER COMPAN 

THERMOID DIVISION 

TRENTON WORKS • TRENTON, N.J 













HYDRAULIC BRAKE PARTS AND FLUID 



MtXtS 


All 

STANDARD 

flUIOS 


[YPRAULIC 
rake HOSE 


The Thermoid line of hydraulic brake parts and fluid is a complete line which has won wide 
acceptance with leading servicemen everywhere. All Thermoid parts are made in accordance 
with the latest engineering specifications and are fully tested and approved for every application. 
For 32 years the name Thermoid has meant "top quality brakes" to the motoring public. Take 
advantage of this nationally known reputation! Prove to yourself how the complete, easy-to- 
install line can save you time and money and eliminate costly complaints from dissatisfied 
customers. Actual experience with these precision parts and superior fluid has convinced thou¬ 
sands of repairmen that "It’s Good Business to Do Business with Thermoid". 


REPAIR KITS 


CYLINDER ASSEMBLIES 


Cylinder repair is often more profitable than replacement 
—especially when you use Thermoid cylinder repair kits. 
These kits contain all parts necessary for refitting each 
application. Fast, easy repair work is possible because 
original equipment specifications are accurately main¬ 
tained on all parts. Detailed instructions and diagrams 
are included in each metal-sealed carton. Individual 
spare parts^are also offered in standard packages. 



If you prefer to install new assemblies, you’ll find 
Thermoid master or wheel cylinders perfect for the job. 
They are completely new throughout and consist of fine- 
grain, gray iron castings with cylinder walls finished to 
mirror-like smoothness. All component parts are manu¬ 
factured to Thermoid’s exacting standards which insure 
smooth, trouble-free operation. Each assembly is wrapped 
in oil-treated paper to prevent possible oxidation from 
moisture during stocking period. 


HYDRAULIC BRAKE FLUID 

Thermoid Hydraulic Brake Fluid is available in three grades to suit the needs 
or requirements of every motorist, geographical location, or climatic condition. 
These three types of fluid (listed below) are packaged in distinctive containers 
which establish quick recognition by both motorists and servicemen. 

"Type A" A moderate duty fluid for use only when driving conditions are 
not severe. 

"Heavy Duty" A good quality fluid which is recommended for most heavy 
duty driving. 

"Ultra Heavy Duty" The finest quality hydraulic fluid, recommended for those 
who demand the utmost in safety. 
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ALPHABETICAL LISTING 

Recommendations • Passenger Car 




MASTER 



FRONT 


REAR 




CYLINDER 


Pos. 

WHEEL CYL. 


WHEEL CYL. 

HOSE 

STOP- 
1 HE 




Refer¬ 

L 


1 

Refer- _ 



MODEL 



ences 

Left 


1 

Repair 

ences 


Repair 

F-Front 

SWITCH 


Repair 


R 



Ass'y 

R-Rear 


Ass'y 

Kit 


Right 

Ass'y 

Kit 


Kit 



BUICK 











TC7716 

1959' All w/o Pwr. Brakes. 

TE32066 

TC31067 


L 

TD14493 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC32067F 




R 

TD14494 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC8553R 

TC7716 

1958; All Models w/D.F. and w/o 
Pwr. Brakes. 

TD27285 

TCI9489 


L 

TD 14493 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC27121F 

TC23057R 






R 

TD 14494 

TC13620 


TD13388 

TC3600 


1958; Model 40 et. al. w/Std. Trans. 


TCI9489 
TC19482 











TD979R4 









TC7716 

w/o rwr. DiaKes. 

1957- All Models 

TD24710 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC24862F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC23057R 

TC7716 

1956' All Models 




L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 





R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC23057R 

TC7715 

1955-54; All Models (Except 56C, 
76C) . 

TD19896 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 





R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1955-54; 56C, 76C (Convertible) .... 

TD19896 

TC3626 


L 

R 

TD7536 

TD7537 

TC5351 

TC5351 


TD13387 

TD13388 

TC3600 

TC3600 

TC18017F 

TC13588R 

TC7715 

1953-50 Late' 40 Series 

TD10032 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC13589F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1953; 50 Series (Except 56C, 59) 
Without Dynaflow . 

TD18006 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 




R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1953; 50 Series (Except 56C, 59) With 
Dynaflow . 

TD18007 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 





R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1953; 56C, 59 Without Dynaflow... 

TD18006 

TC3626 


L 

R 

TD7536 

TD7537 

TC5351 

TC5351 


TD13387 

TD13388 

TC3600 

TC3600 

TC18017F 

TC13588R 

TC7715 

1953 • 56C 59 With Dynaflow 

TD18007 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC13588R 

TC7715 

1953; 70 Series (Except 76C, 76X, 79) 

TD18007 

TC3626 


L 

R 

TD7536 

TD7537 

TC5351 

TC5351 


TD13387 

TD13388 

TC3600 

TC3600 

TC18017F 

TC11110R 

TC7715 

1953-76C 76X,79 . 

TD 18007 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC18017F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC13588R 

TC7715 

1952-50; 50 Series (Except 56C, 56R, 
59) . 

TD10032 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC13589F 





R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1952-50' 56C 56R, 59 

TD10Q32 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC13589F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC13588R 

TC7715 

1952-50; 70 Series (Except 76C, 76R, 
79) . 

TD10032 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC13589F 


# ^9 • • • .. 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC11110R 

TC7715 

1952-50' 76C 76R, 79 

TD10032 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD13387 

TC3600 

TC13589F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD13388 

TC3600 

TC13588R 

TC7715 

1950 Early 40 Series .. 

TD10032 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7563 

TC3600 

TC3600* 

TC5433F 

'TC6928R 




R 

TD7537 

TC5351 


TD7564 

TC7715 

1949-42; 40 Series; 50 Series. 

TD4647 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7563 

TC3600 

TC5433F 



R 

TD7537 

TC5351 


TD7564 

TC3600 

TC6928R 

TC7715 

1949-42* 70 Series 

TD4647 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7563 

TC3600 

TC5433F 

CADILLAC 


R 

TD7537 

TC5351 


TD7564 

TC3600 

TC7859R 





1959; All Models w/Bendix Pwr. 
Brakes. 

. TE3200C 

1 TC3108/ 

i 

L 

TD2550' 

\ TC5351 


TD4803 

TC3600 

TC25505F 






R 

TD2550; 

\ TC5351 


TD4804 

TC3600 

TC25505R 


1959; All Models w/Moraine Pwr. 


) TC3108! 










Brakes . 

. TE31999 






TD18551 

[ TC3609 

TC25505F 


Commercial 




L 

TD2550^ 

\ TC5351 







R 

TD2550' 

1 TC5351 


TD18552 

> TC3609 

TC25505R 

TR454 

1958- All Models 




L 

TD2550' 

1 TC5351 


TD4803 

TC3600 

TC25505F 





R 

TD2550' 

\ TC5351 


TD4804 

TC3600 

TC25505R 


Commercial 




L 

TD25504 TC5351 


TD1855] 

L TC3609 

TC25505F 





1 ‘ 

R 

TD25504I TC5351 


. TD1855; 

l TC3609 

TC5988R 


* 


1 
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H. K. PORTER COMPANY, INC. 

THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


CADILLAC—Conf. 











TR451 

1957; All Models. 

TD25503 

TCI9488 


R-L 

TD25504 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC25505Ft 












TC5988R 


Commercial. 

TD25503 

TCI9488 


L 

TD7536 

TC5351 


TD18551 

TC3609 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD18552 

TC3609 

TC5988R 

TR451 

1956; 60, 62,75. 




L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 ' 

TC3600 

TC5988R 


86, Commercial. 




L 

TD7536 

TC5351 


TD18551 

TC3609 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD18552 

TC3609 

TC5988R 

TR446 

1955-54; 60, 62,75. 

TD19838 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC5988R 

TR446 

86 Commercial. 

TD19838 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD18551 

TC3609 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD18552 

TC3609 

TC5988R 


1955; W/Power Brakes. 

TD21095 

TCI9362 









TR446 

1953-52; 60, 62,75. 

TD16713 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC5988R 

TR446 

1953-52; 86. 

TD16713 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7537 

TC5351 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7536 

TC5351 

TC5988R 

TC7715 

1951-50; 60, 61, 62, 75 . 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC5988R 

TC7715 

1951-50; 86. 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7537 

TC5351 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7536 

TC5351 

TC5988R 

TC7715 

1949-42; 60, 61,62. 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC4495R 

TC7715 

1949-42; 75 (163" W. B.). 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7537 

TC5351 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7536 

TC5351 

TC4495R 

TC7715 

1949-42; 75 (Except 163" W.'B.).... 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD6092 

TC3600 

TC4495R 

TC7715 

1942; 63, 67. 

TD6203 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7537 

TC5351 

TC6333F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7536 

TC5351 

TC4495R 


CHEVROLET 











TR456 

1959; All Models w/o Pwr. Brakes 












(Except Corvette). 

TE32000 

TC31066 


L 

TD20932 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC24711F 






R 

TD20933 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC26913R 


w/Bendix Prod. Pwr. Brakes. 

TE32000 

TC31087 










w/Moraine Prod. Pwr. Brakes.... 

TE31999 

TC31086 









TR452 

1958; All Models w/o Pwr. Brakes 












(Except Corvette). 

TD21000A 

TC19356 


L 

TD26915 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC24711F 






R 

TD26916 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC26913R 

TR450 

1957-55; All Models w/o Pwr 












Brakes (Except Corvette). 

TE21000A 

TCI9356 


L 

TD20932 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC20000F 






R 

TD20933 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC13841R 

TR546 

1954-53; All Models Without Power 












Glide (Except Corvette). 

TE17916 

TC13691 


L 

TD14493 

TCI3620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 


TR546 

1954-53; All Models With Power 












Glide (Except Corvette) ... 

TE17917 

TC13691 


L 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD 14494 

TCI3620 


TD14497 

TC3600 


TR546 

1952-51; All Models Without Power 












Glide. 

TE3434 

TC3626 


L 

TD14493 

TC 13620 


TD 14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 


TR546 

1952-51; All Models With Power Glide 

TE13378 

TC3626 


L 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14494 

TC13620 


TD 14497 

TC3600 


TR446 

1950-49; All Models Without Power 












Glide. 

TE3434 

TC3626 

M 

L 

TD9510 

TC11331 

M 

TD3400 

TC3637 

TC4497 





M 

R 

TD9511 

TC11331 

M 

TD3400 

TC3637 


TR446 

1950; All Models With Power Glide. 

TE13378 

TC3626 

M 

L 

TD9510 

TC11331 

M 

TD3400 

TC3637 

TC4497 





M 

R 

TD9511 

TC11331 

M 

TD3400 

TC3637 


/ See \ 

1948-40; All Models. 

TE3434 

TC3626 

M 

L 

TD3731 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

\NoteA/ 




M 

R 

TD3730 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 



fPrior to Engine No. 71360 use TC5988 for left front hose. (M) Metal boot used. 

Note A: (1948-42; TR446) (1941; TC6870) (1940; TC1201). 


2 
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RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR—Cont. 


STOP- MAKE, YEAR AND 

LITE MODEL 

SWITCH 


MASTER 

CYLINDER 


Pos. 


FRONT 
WHEEL CYL. 


REAR 

WHEEL CYL. 


Ass’y 


Repair 

Kit 


Refer- L 
ences Left 
R 

Right 


Ass’y 


_ Refer¬ 
ences 

Repair 

Kit 


Ass'y 


Repair 

Kit 


HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC21179 

TC17959 


CHRYSLER 

1959 Later; All Models equipped 
with Three Platform Brake w/o 
Pwr. Brakes. 


1959 Early; All Models w/o Pwr. 
Brakes. 


1959; All Models w/Pwr. Brakes.. . 
1958; All Models. 


1957; All Models 


1956; All Models 


1955; C67 (Except Est. Wgn.) C68, 
C69. 


1955; C67 (Est. Wgn.) 


1954-53; C56, C58, C60 and C62, 

(8 Pass. Sed. and Est. Wgn.) C63, 
C64. 


TC17959 

TC17959 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 


1954-53 ;C60 and C62 (Except 8 
Pass. Sed. and Est. Wgn.). 

1953; All Models With Disc Brakes. 

1952-51; C51 (Except 7 Pass.). 

1952-51; C51 (7 Pass.), C52, C54... 

1952-50; All Models With Disc Brakes 

1950; C48 (Except Town Sedan).... 


TE30000 

TE30000 

TE27047 

TE27047 

TE20999A 

TE20999 

TE20998 

TE20999 

TE13484 

TE17632 

TE17632 

TE13482 

TE13484 

TE13482 

TE13482 


♦ 


U-0 

L 

U-0 

L 


L TD32551 
L TD32553 
R TD32552 
R TD32554 


TC31082 

TC31082 


TD32555 TC19382 
TD32555 TC193S2 


TC24717F 0 

TC24058R* 


♦ 


TC19372 


U-0 

L 

U-0 

L 


L 

L 

R 

R 


TD22801 TC19382 

TD22803 . 

TD22802 TC19382 
TD22804 . 


TD22805 


TC19382 


TC24717F 0 


TD22805 


TC19382 


TC24058R® 


TC19372 

TC19372 

TC19372 

TC13503 

TC19372 

TC13504 

TC13503 

TC13503 

TC13503 

TC13504 

TCI3503 

TC13503 


U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 


U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 

U-0 

L 


L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 


L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 

L 

L 

R 

R 


TD22801 

TD22803 

TD22802 

TD22804 

TD22801 

TD22803 

TD22802 

TD22804 

TD22801 

TD22803 

TD22802 

TD22804 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 


TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 

TC13511 

TC13513 

TC13512 

TC13514 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 

TC13511 

TC13513 

TC13512 

TC13514 

TC10580 

TC10582 

TC10581 

TC10583 


TD19382 
TCi9382 
TCi9382 
TC19382 
TC19382 
TCi9382 


TC12222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 


TD22805 

TD22805 

TD22805 

TD22805 

TD22805 

TD22805 


TC19382 

TCi9382 

TC19382 

TC19382 

TCi9382 

TCi9382 


TC10588 

TCi0588 

TC10588 

TCi0588 


TC12222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 


TC24115F* 


TC24058R 

TC27048MC 

TC24058F 

TC24058R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC18017MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC18017MC 


TC12222 

TCi2222 


TC10588 TC12222 
TC10588 TCi2222 


TC11110F 

TC10304R 


TC12222 

TCi2222 

TCi3529 

TCi3529 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi3529 

TCi3529 

TCi2222 

TC12222 


TC10588 


TC10588 


TC13530 

TC13532 

TC13531 

TC13533 

TC10588 


TC10588 


TC10588 


TC10588 


TC13530 

TC13532 

TC13531 

TC13533 

TC10588 


TC10588 


TC12222 

TCi2222 

TCi3543 

TCi3543 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi2222 

TCi3543 

TCi3543 

TCi2222 

TCi2222 


TC11110F 

TC10304R 


TG13544R 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC13544R 

TC11110F 

TC10304R 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (MC) Master cylinder. 

♦Models LC2, LC3 Front Hose TC-24058. “Models MC2, MC3 Front Hose TC-24058. *Models MC2, MC3 Rear Hose TC-26959. 
(0) Repair kit contains parts for one wheel. 

♦TC31003—Includes piston and push rod ring, no push rod. 

TC31004—Includes piston assembled with push rod. Push rod is somewhat difficult to dissemble. 

TC31005—Has neither piston nor push rod. 
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K. PORTER COMPANY, INC. 

THERMOID DIVISION 

Hydraulic Brake Parfs & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR—Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


CHRYSLER—Conf. 










TC5550 

1950; C48 (Town Sedan), C49 











(Except Town & Country). 

TE13484 

TCI3504 

U-0 

L 

TCI0580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1949; C45, C46. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

L 

TCI0582 









U-0 

R 

TC10581 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1949; C47. 

TE13482 

TC13503 

U-0 

L 

TC13511 

TC13529 

U-0 

TC13530 

TCI3543 





L 

L 

TC13513 


L 

TCI3532 






U-0 

R 

TC13512 

TC13529 

U-0 

TC13531 

TC13543 





L 

R 

TC13514 


L 

TC13533 


TC5550 

1948-46; C38 (Six), C39 (Eight). 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

R 

TC10583 






CONTINENTAL (Lincoln) 










TC7715 

1959; Mark IV. 




L 

TD23190 

TC19386 


TD17509 

TC3608 






R 

TD23191 

TC19386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1958; Mark III. 




L 

TD23190 

TC19386 


TD17509 

TC3608 






R 

TD23191 

TC19386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1957; Mark II. 




L 

TD23190 

TC19386 


TD17509 

TC3608 






R 

TD23191 

TC19386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1956; Mark II. 




L 

TD23190 

TC19386 


TD17509 

TC3608 






R 

TD23191 

TC19386 


TD17510 

TC3608 


CORVETTE (Chevrolet) 











1959-56; All Models w/o Pwr. 











Brakes. 

TE17918 

TC3626 


L 

TD14493 

TC13620 


TD13387 

TC3600 






R 

TD14494 

TCI3620 


TD13388 

TC3600 

TR546 

1955-53; All. 

TE17918 

TC3626 


L 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 


DESOTO 




R 

TD14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC21179 

1959 Later; All Models equipped 











with Three Platform Brake w/o 











Pwr. Brakes. 

TE30000 

4 

U-0 

L 

TD32551 

TC31082 


TD32555 

TCI9382 





L 

L 

TD32553 









U-0 

R 

TD32552 

TC31082 


TD32555 

TCI9382 





L 

R 

TD32554 





TC21179 

1959 Early; All Models w/o Pwr. 











Brakes. 

TE30000 

4 

U-0 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1959; All Models w/Pwr. Brakes_ 

TE27047 

TC19372 








TC21179 

1958; All Models. 

TE27047 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI 9382 


TD22805 

TC19382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1957; All Models. 

TE20999A 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TC19382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TC19382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1956; All Models. 

TE20999 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TC19382 


TD22805 

TC 19382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TC19382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1955; All Models. 

TE20998 

TC13503 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 






HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC11110F 

TC10304R 

TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC25160F 

TC25161MC 

TC25160F 

TC25159R 

TC25161MC 

TC21784F 

TC20524R 

TC11190F 

TC20524R 


TC13841F 

TC13841R 

TC13841FR 


TC24717Ff 

TC24058RJ 


TC24717FI 

TC24058RJ 


TC24115F" 

TC24058R 

TC27048MC 

TC24058§F 

TC24058R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC18017MC 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (MC) Master cylinder. 

tModels MS2, MS3 Front Hose TC24058. JModels MS2, MS3 Rear Hose TC26959. "Models LS2, LS3 Front Hose TC24058. 

(0) Repair kit contains parts for one wheel. §F Firesweep Front Hose TC24115. 

♦TC31003—Includes piston and push rod ring, no push rod. 

TC31004—Includes piston assembled with push rod. Push rod is somewhat difficult to dissemble. 

TC31005—Has neither piston nor push rod. 

*Wheel cylinders with two-piece piston take kit TC12222. To convert wheel cylinders from one-piece to two-piece piston, use TCI 1345 front—TCI 1346 rear. 
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STOP- 
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L 
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R 
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WHEEL CYL. 
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ences 
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WHEEL CYL. 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


DESOTO—Conf. 










TC17959 

1954-53; All Models (Except 8 Pass. 











Sed. and Est. Wgn.). 

TE17632 

TC13503 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC17959 

1954-53; 8 Pass. Sed. and Est. Wgn.. 

TE17631 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC17959 

1954-53; All With Power Booster... 

TE13484 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1952-50; All Models (Except 7 & 8 











Pass.). 

TE13482 

TC13503 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1952-50; 7 Pass. Sed. & 8 Pass. Sub. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1949-46; Sll, S13. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

R 

TC10583 






DODGE 










TC21179 

1959 Later; All Models equipped 











with Three Platform Brake w/o 











Pwr. Brakes. 

TE30000 

+ 

U-0 

L 

TD32551 

TC31082 


TD32555 

TC19382 





L 

L 

TD32553 









U-0 

R 

TD32552 

TC31082 


TD32555 

TC19382 

TC21179 

1959 Early; All Models w/o Pwr. 



L 

R 

TD32554 






Brakes. 

TE30000 

♦ 












U-0 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1959; All Models w/Pwr. Brakes_ 

TE27047 

TC19372 








TC21179 

1958; All Models. 

TE27047 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TC19382 


TD22805 

TCI9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1957; All Models. 

TE20999A 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TCI 9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1956-55; All Models. 

TE20999 

TC19372 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC 10583 





TC17959 

1954-53; D44, D46, D48, D50 ( D53. . 

TE17631 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC17959 

1954-53; D47, D51, D52. 

TE17631 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1952-50; D33, D41. 

TE3241 

TCI3504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 






HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC10595F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC24717F 

TC24058R 


TC24717F 

TC24058R 


TC24115F 

TC24058R 

TC27048MC 

T024115F 

TC24058R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC18017MCf 

TC21176MC§ 

TC11110F 

TC10304R 


TC10595F 

TC10304R 


TC10595F 

TC10304R 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. fPower Brakes. §Standard Brakes. 

(MC) Master cylinder. (0) Repair kit contains parts for one wheel. 

♦TC31003—Includes piston and push rod ring, no push rod. 

TC31004—Includes piston assembled with push rod. Push rod is somewhat difficult to dissemble. 

TC31005—Has neither piston nor push rod. 

♦Wheel cylinders with two-piece piston take kit TC12222. To convert wheel cylinders from one-piece to two-piece piston, use TCI 1345 front—TC11346 rear. 
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L 
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R 
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MODEL 
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Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


DODGE—Conf. 










TC5550 

1952-50; D34, D42. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC12222 


TC10588 

TC12222 





L 

R 

TC10583 





TC5550 

1949-46; D24, D29, D30. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

L 

TC10582 









U-0 

R 

TC10581 

TC8451* 


TC10588 

TC8451* 





L 

R 

TC10583 






EDSEL 










TC7715 

1959; All Models w/o Pwr. Brakes 











(Except Sta. Wgn. and Villager)... 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1959; Station Wagon and Villager 











w/o Pwr. Brakes. 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD27190 

TC19325 






R 

TD22917 

TC5351 


TD27191 

TC19325 

TC7715 

1958; Corsair and Citation 











w/o Pwr. Brakes. 

TEl8000 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD28804 

TC26133 






R 

TD22917 

TC5351 


TD22805 

TC26133 

TC7715 

1958; Pacer and Ranger w/o Pwr. 











Brakes (Except Station Wagon)... 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD28804 

TC26133 






R 

TD22917 

TC5351 


TD28805 

TC26133 

TC7715 

1958; Pacer and Ranger Station 











Wagons.. 

TE23222 

TCI3634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD27190 

TC19325 






R 

TD22917 

TC5351 


TD27191 

TC19325 


FORD 










TC7715 

1959; All Models w/o Pwr. Brakes 











Except Sta. Wgn., Sedan Dei., 











Hardtop, Ranchero. 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17507 

TCI1303 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17508 

TC11303 

TC7715 

1959; Sta. Wgn., Sedan Del., Hard¬ 











top, Ranchero w/o Pwr. Brakes... 

TE23222 

TCI3634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD22917 

T-C5351 


TD17510 

TC3608 


1959; All Models w/Pwr. Brakes_ 

TE23236 

TCI9420 








TC7715 

1958; All Models w/o Pwr. Brakes 











Except Sta. Wgn. & Sed. Del., 











Ranchero, Retractable Hardtop... 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17507 

TC11303 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 

TC7715 

1958; Sta. Wgn. & Sed. Del., 











Ranchero, Rectractable Hardtop 











w/o Pwr. Brakes. 

TE23222 

TCI3634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17510 

TC3608 


1958; All Models with Pwr. Brks.... 

TE23236 

TC19420 








TC7715 

1957; All Models w/o Pwr. Brakes 











(Except Sta. Wgn.). 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17507 

TC11303 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17508 

TC11303 

TC7715 

1957; Station Wgn. w/o Pwr. Brakes 

TE23222 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD22917 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1957; All Models with Power Brakes. 

TE23236 

TCI9420 








TC7715 

1956-54; All Models (Except Sta. 











Wgn., Sed. Del.). 

TE18000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TCI1303 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 

TC7715 

1956-54; Sta. Wgn., Sed. Del. 

TE18000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1953-52; All Models (Except Sta. 











Wgn. and Sed. Del.). 

TE18000 

TC13634 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17507 

TC11303 






R 

TD17506 

TC5351 


TD17508 

TC11303 

TC7715 

1953-52; Sta. Wgn. and Sed. Del.... 

TE18000 

TC13634 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17509 

TC3608 






R 

TD17506 

TC5351 


TD17510 

TC3608 


HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC11110F 

TC10304R 


TC11110F 

TC10304R 


TC21784F <3> 

TC16179R^ 

TC22700F <S> 

TC11191R 0 

TC22700F <J> 

TC18167R <3> 


TC18167F 

TC22700R 

TC18167F 

TC22700R 


TC22700F 

TC25992R 


TC22700F 

TC25991R" 


TC22700F 

TC11191R 

TC22700F 

TC24070R 


TC18167F 

TC14949R 

TC18167F 

TC16179R 

TC11190F 

TC14949R 

TC11190F 

TC16179R 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (0) Repair kit contains parts for one wheel. 

^Without Air Suspension. "Retractable Hardtop use TC26013 Rear Hose. 

♦Wheel cylinders with two-piece piston take kit TC12222. To convert wheel cylinders from one-piece to wto-piece piston, use TCI 1345 front—TC11346 rear. 
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FORD— Cont. 











TC7715 

1951-49; All Models (Except V 2 Ton) 

TE14911 

TCI1302 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17507 

TC11303 

TC11190F 






R 

TD17506 

TC5351 


TD17508 

TCI 1303 

TC11191R 

TC7715 

1948-46; All Models. 

TE1050 

TC5375 

s 

L 

TD8264 

TC8416 

s 

TD8266 

TC5377 

TC7600F 





s 

R 

TD8265 

TC8416 

s 

TD8267 

TC5377 

TC6100R 


FRAZER 











TC7715 

1951-50; All Models. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8523 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10491F 






R 

TD8524 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10492R 

TC7715 

1949; (From Serial No. 33061). 

TE2796 

TC11300 


L 

TD9598 

TC5377 


TD8375 

TC5382 

TC10491F 






R 

TD9599 

TC5377 


TD8375 

TC5382 

TC10492R 

TC7715 

1949-48; (To Serial No. 33061). 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8523 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10491F 






R 

TD8524 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10492R 

TC7715 

1947; (After 2520 Units)... 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8523 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC5784F 






R 

TD8524 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10492R 

TC7715 

1947; (First 2520 Units).. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8502 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC5784F 






R 

TD8503 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC10492R 


HUDSON 











TC7715 

1957; Hornet.. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TC11303 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TCI 1303 

TC10303R 

TC5550 

1956; Hornet 6 A , Hornet 8 A . 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC5550 

1956; Wasp 6". 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC5550 

1956; Wasp 8. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TC11303 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

T Cl1303 

TC10303R 

TC5550 

1955; Wasp, Hornet. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC7715 

1954; Jet (ID), Super Jet (2D), Jet 












Liner (3D). 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD15427 

TCI 1330 


TD17073 

TC13677 

TC8502F 






R 

TD15428 

TC11330 


TD17073 

TC13677 

TC10491R 

TC7715 

1954; Wasp (4D). 

TE3081 

TC11301 


L 

TD9090 

TC3609 


TD2863 

TC3608 

TC10303F 






R 

TD9091 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC10491R 

TC7715 

1954; Wasp with 11 x 2 l A Front 












Brakes, Super Wasp (5D), Hornet 












(7D). 

TE3081 

TC11301 


L 

TD8838 

TC5351 


TD2863 

TC3608 

TC10303F 






R 

TD8839 

TC5351 


TD2864 

TC3608 

TC10491R 

TC7715 

1953; Jet, Super Jet. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD15427 

TC11330 


TD17073 

TC13677 

TC11190F* 






R 

TD15428 

TC11330 


TD17073 

TC 13677 

TC8502F** 












TC5784R 

TC7715 

1953; Wasp. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD9090 

TC3609 


TD2863 

TC3608 

TC10303F 






R 

TD9091 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC10491R 

TC7715 

1953; Hornet, Super Wasp. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD8838 

TC5351 


TD2863 

TC3608 

TQ10303F 






R 

TD8839 

TC5351 


TD2864 

TC3608 

XC11149R 

TC7715 

1952; 4B. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD9090 

TC3609 


TD2863 

TC3608 

TC10303F 






R 

TD9091 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC11149R 

TC7715 

1952; 5B, 6B, 7B ,8B. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD8838 

TC5351 


TD2863 

TC3608 

TC10303F 






R 

TD8839 

TC5351 


TD2864 

TC3608 

TC11149R 

TC7715 

1951-48; All Models. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD8838 

TC5351 


TD2863 

TC3608 

TC10303 






R 

TD8839 

TC5351 


TD2864 

TC3608 



IMPERIAL (Chrysler) 











TC21179 

1959 Later; All Models equipped 












with Three Platform Brakes 












w/o Pwr. Brakes 

TE30000 


U-0 

L 

TD32551 

TC31082 


TD32555 

TC19382 






L 

L 

TD32553 










U-0 

R 

TD32552 

TC31082 


TD32555 

TC19382 






L 

R 

TD32554 






TC21179 

1959 Early; All w/o Pwr. Brakes.... 

TE30000 

♦ 

U-0 

L 

TD22801 

TC19382 


TD22805 

TC19382 

TC24058F 





L 

L 

TD22803 










U-0 

R 

TD22802 

TC19382 


TD22805 

TC19382 

TC26959R 





L 

R 

TD22804 






TC21179 

1959; All Models w/Pwr. Brakes.... 

TE27047 

TC19372 










REFERENCES—*Early. **Late. (S) Step bore cylinder. (U) Upper cylinder. 

(L) Lower cylinder. (0) Repair kit contains parts for one wheel. "After Serial W9402 same as Wasp 8. 

A After Serial X9203 Hornet 6, Y9018 Hornet 8 same as 1957. 

♦TC31003—Includes piston and push rod ring, no push rod. 

TC31004—Includes piston assembled with push rod. Push rod is somewhat difficult to dissemble. 

TC31005—Has neither piston nor push rod. 


7 




















































































































































136 

Weatherly 

Index 


H. K. PORTER COMPANY, INC. 




_ THERMOID DIVISION _ 

Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR-Cont. 




MASTER 



FRONT 


REAR 



CYLINDER 


Pos. 

WHEEL CYL. 


WHEEL CYL. 

STOP- 

MAKE, YEAR AND 



Refer¬ 

L 



Refer¬ 



LITE 

MODEL 



ences 

Left 



ences 



SWITCH 



Repair 


R 


Repair 



Repair 



Ass'y 

Kit 


Right 

Ass'y 

Kit 


Ass'y 

Kit 


IMPERIAL—Conf. 










TC21179 

1958; All Models 

TE27047 

TC19372 

u 

L 

TD22801 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 


L-L 

L 

TD22803 






U 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





R-L 

R 

TD22804 





TC21179 

1957; All. 

TE20999A 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TCI 9382 


TD22805 

TC19382 


L 

L 

TD22803 






U-0 

R 

TD22802 

TC 19382 


TD22805 

TC19382 





L 

R 

TD22804 





TC21179 

1956; All. 

TE20999 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TC19382 


TD22805 

TC19382 


L 

L 

TD22803 






U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 


TD22805 

TCI9382 





L 

R 

TD22804 






KAISER 









TC7715 

1955-51; All Models (Except Henry J) 

TE14911 

TC11302 

S 

L 

TD8523 

TC5377 


TD8504 

TC5381 




S 

R 

TD8524 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

TC7715 

1954-53; Henry J. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD9004 

TC5381 


TD10028 

TC12209 



R 

TDJ9005 

TC5381 


TD10028 

TC12209 

TC7715 

1952-51; Henry J. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD9004 

TC5381 


TD9095 

TC5382 



R 

TD9005 

TC5381 


TD9095 

TC5382 

TC7715 

1-950; All Models... 

TE2796 

TC11300 

S 

L 

TD8523 

TC5377 


TD8504 

TC5381 

LINCOLN 

S 

R 

TD8524 

TC5377 


TD8504 

TC5381 




TC7715 

1959-58; All Models 




L 

TD23190 

TCI9386 


TD17509 

TC3608 





R 

TD23191 

TCI9386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1957; All Models. 

TE18000 

TCI3634 


L 

TD23190 

TCI9386 


TD17509 

TC3608 



R 

TD23191 

TCI9386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1956; All Models. 

TE18000 

TCI3634 


L 

TD23190 

TCI9386 


TD17509 

TC3608 



R 

TD23191 

TC19386 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1955; All Models... 

TEl8000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 



R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1954; All Models... . 

TE18000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 



R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 












TC7715 

1953-52; All Models. 

TEl8000 

TC13634 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17509 

TC3608 



R 

TD17506 

TC5351 


TD17510 

TC3608 












TC7715 

1951-49; All Models. 

TE13846 

TE8453 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

MERCURY 


R 

TD17506 

TC5351 


TD17510 

TC3608 




TC7715 

1959; All Models w/o Pwr. Brakes 


TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD27190 

TC19325 




R 

TD22917 

TC5351 


TD27191 

TC19325 

TC7715 

1958; All Models w/o Pwr. Brakes.. 

TE18000 

TCI3634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD27190 

TC19325 





R 

TD22917 

TC5351 


TD27191 

TC19325 

TC7715 

1957; All Models .. 

TE18000 

TC13634 


L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 



R 

TD22917 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC7715 

1956-55; All Models. 

TE18000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TC11303 



R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TC11303 

TC7715 

1954; All Models (Except Sta. Wgn.). 

TE18000 

TC13634 


L 

TD 18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 





R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 












TC7715 

1954; Station Wagon. 

TE18000 

TC13634 


L 

TD 18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 



R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 












TC7715 

1953-52; All Models (Except 

TEl8000 

TC13634 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17509 

TC3608 


Sta. Wgn.) 




R 

TD17506 

TC5351 


TD17510 

TC3608 













HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC24058F 

TC10304R 

TC27048MC 

TC24058F 

TC10304R 

TC21176MC 

TC11110F 

TC10304R 

TC21176MC 


TC10491F 

TC10492R 

TC10491F 

TC10492R 

TC10491F 

TC10492R 

TC10491F 

TC10492R 


TC25160F 

TC25161MC 

TC21784F 

TC20524R 

TC11190F 

TC20524R 

TC18287F 

TC11146R 

TC18287F 

TC14950R 

TC16987MCf 

TC14719MC§ 

TC14948F 

TC14950R 

TC16987MCf 

TC14719MC§ 

TC11147F 

TC11146R 


TC18167F 

TC24070R 

TC21784F 

TC16179R D 

TC21784F 

TC16179R 

TC18287F 

TC16179R 

TC18287F 

TC14949R 

TC16987MCf 

TC14719MC§ 

TC18287F 

TC16179R 

TC16987MCf 

TC14719MC§ 

TC14951F 

TC14949R 

TC16987MCf 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. 

(S) Step bore cylinder. 
(MC) Master cylinder. 


(U) Upper cylinder. fPower Brakes. 

(0) Repair kit contains parts for one wheel. §Standard Brakes. 

^Station Wagon, TC24280. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC. 

THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 



RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR—Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


MERCURY—Conf. 











TC7715 

1953-52; Station Wagon... 

TE18000 

TCI3634 


L 

TD17505 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

TC14951F 






R 

TD17506 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

TC16179R 












TC14719MC§ 

TC7715 

1951-49; All Models. 

TE13846 

TE8453 


L 

TD17505 

TC5351 


TD9025 

TC3600 

TC11147F 






R 

TD17506 

TC5351 


TD9026 

TC3600 

TC11146R 


NASH 











TC7715 

1957; Ambassador. 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TCI1303 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TC11303 

TC10303R 

TC5550 

1956; Statesman 6 (5640).... 

TE2796 

TC11300 


L 

TD18290 

TC5351 

* 

TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 

* 

TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC5550 

1956; Statesman 8 (5650).... 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TC11303 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 

TC10303R 

TC5550 

1956; Ambassador 6 & 8 (5680)... 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD 18290 

TC5351 

* 

TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5351 

* 

TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC5550 

1955; Statesman, Ambassador. 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD18290 

TC5381 


TD17509 

TC3608 

TC5784F 






R 

TD18291 

TC5381 


TD17510 

TC3608 

TC10303R 

TC5550 

1954-52; Ambassador_ 

TF1722 

TC3631 


L 

TD2754 

TC3609 


TD9463 

TC3608 

TC5988F 






R 

TD2755 

TC3609 


TD9463 

TC3608 

TC5931R 

TC5550 

1954; Statesman. 

TC6086 

TC5380 


L 

TD18435 

TC13704 


TD9095 

TC5382 

TC5784F 






R 

TD18436 

TC13704 


TD9095 

TC5382 

TC10303R 

TC5550 

1953-52; Statesman. 

TC6086 

TC5380 


L 

TD9004 

TC5381 


TD9095 

TC5382 

TC5784F 






R 

TD9005 

TC5381 


TD9095 

TC5382 

TC10303R 

TC5550 

1951-50; 5140, 5040, (Statesman)... 

TC6086 

TC5380 


L 

TD9004 

TC5381 


TD9095 

TC5382 

TC11691F 






R 

TD9005 

TC5381 


TD9095 

TC5382 

TC10303R 

TC5550 

1951-50; 5160, 5060, (Ambassador). 

TF1722 

TC3631 


L 

TD2754 

TC3609 


TD9463 

TC3608 

TC11690F 






R 

TD2755 

TC3609 


TD9463 

TC3608 

TC5931R 


OLDSMOBILE 












1959; All Models w/o Pwr. Brakes 

TE32000 

TC31066 


L 

TD32071 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC23507F 






R 

TD32072 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC23507R 

TR455 

1958-57; All Models w/o Pwr. 












Brakes. 

TD20997 

TC3626 


L 

TD24800 

TC5359 


TD19266 

TC19325 

TC23507F 






R 

TD24801 

TC5359 


TD19267 

TC19325 

TC24861R AD 

TR446 

1956; All Models... 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD 19266 

TC19325 

TC18015F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD19267 

TC19325 

TC19882R 

TR446 

1955-54; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD 19848 

TC19325 

TC18015F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD19849 

TC19325 

TC19882R 












T C20701 MCf 

TR446 

1953; 88, 98. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD4801 

TC3608 

TC18015F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD4802 

TC3608 

TC18016R 












TC18019MCf 

TC446 

1952; 88, 98. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD480i 

TC3608 

TC6931F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD4802 

TC3608 

TC4497R 

TC6870 

1951-49; 88. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD4801 

TC3608 

TC5931F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD4802 

TC3608 

TC4497R 

TC6870 

1951-50; 98. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD7563 

TC3600 

TC5931F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD7564 

TC3600 

TC4497R 

TC6870 

1950; 76 (6 Cylinder). 

TD4363 

TC3626 


L 

TD6090 

TC5359 


TD7563 

TC3600 

TC5931F 






R 

TD6091 

TC5359 


TD7564 

TC3600 

TC4497R 

TC6870 

1949; 98. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7563 

TC3600 

TC5931F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7564 

TC3600 

TC4497R 

TC6870 

1949-42; 76 (6 Cylinder)... 

TD4363 

TC3626 


L 

TD7536 

TC5351 


TD7563 

TC3600 

TC5931F 






R 

TD7537 

TC5351 


TD7564 

TC3600 

TC4497R 


PACKARD 











TC7715 

1958; All Models w/o Pwr. Brakes.. 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

TC11149F 






R 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

TC8699R 

TC7715 

1957; All Models. 

TE2796 

TCI1300 


R-L 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

TC11149F 












TC8699R 












TC20307MC <S> 


REFERENCES—§Standard Brakes. (MC) Master cylinder. station Wagon TC24860. 

D AII Models w/Air Suspension TC23507. ^w/Power Brakes. 

fPower Brakes. (Oldsmobile 1955, TC20701; 1954, TC18488). 

♦Rear, Model 5640 after Serial K652320, Model 5680 after Serial V13513, and Model 5660 after Serial R760902 take TD17507, TD17508 W.C.A.’s 
and TCI 1303 W.C.K. 
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K. PORTER COMPANY, INC. 

_ THERMOIP DIVISION _ 

Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKF YFAR AND 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer- 

REAR 

WHEEL CYL. 

MODEL 

Ass’y 

Repair 

Kit 

Left 

R 

Right 

Ass’y 

Repair 

Kit 

ences 

Ass'y 

Repair 

Kit 


PACKARD-Conf. 










TC7715* 

1956- 5640 5660 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD18984 

TC3609 





R 

TD18291 

TC5351 


TD18985 

TC3609 

TC22052 

1956- 5680 




L 

TD 18290 

TC5351 


TD9025 

TC3600 





R 

TD18291 

TC5351 


TD9026 

TC3600 

TC7715* 

1955- 5522 5540 5560 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD18984 

TC3609 





R 

TD18291 

TC5351 


TD18985 

TC3609 

TC7715* 

1955; 5580 

TE3081 

TCI1301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD9025 

TC3600 





R 

TD18290 

TC5351 


TD9026 

TC3600 

TC7715 

1954; 5401, 5401R, 5411, 5411R. 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD18984 

TC3609 






R 

TD18291 

TC5351 


TD18985 

TC3609' 

TC7715 

1954* 5402 5406 5426, 5431 

TE3081 

TC11301 


L 

TD18290 

TC5351 


TD9025 

TC3600 





R 

TD18291 

TC5351 


TD9026 

TC3600 

TC7715 

1954-51 • Amhulance 

TE1461 

TC3631 


L 

TD10006 

TC11303 


TD13741 

TC5355 





R 

TD10007 

TC11303 


TD13742 

TC5355 

TC7715 

1953-51; All (Except Ambulance)... 

TE3081 

TC11301 


L 

TD17505 

TC5351 


TD9025 

TC3600 






R 

TD17506 

TC5351 


TD9026 

TC3600 

TC7715 

1950-49’2301 2302,2332 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2754 

TC3609 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2755 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1950-49; 2301R. 

TE1479 

TC5394 


L 

TD2754 

TC3609 


TD2863 

TC3608 






R 

TD2755 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1950-49* 2306 2333 

TE1134 

TC3615 


L 

TD4543 

TC5351 


TD2940 

TC3600 





R 

TD4544 

TC5351 


TD2941 

TC3600 

TC7715 

1950-49’ 2313 

TD6627 

TC3631 


L 

TD4543 

TC5351 


TD4207 

TC5351 





R 

TD4544 

TC5351 


TD4208 

TC5351 

TC7715 

1950-49; 2320, 2322. 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2940 

TC3600 


TD2863 

TC3608 






R 

TD2941 

TC3600 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1950-49; 2322R. 

TE1479 

TC5394 


L 

TD2940 

TC3600 


TD2863 

TC3608 






R 

TD2941 

TC3600 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1948’2201 2202 2211,2232 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2754 

TC3609 


JD2863 

TC3808 





R 

TD2755 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1948’ 2206 2233 

TE1131 

TC3615 


L 

TD2940 

TC3600 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2941 

TC3600 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1948’ 2220, 2222. 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2940 

TC3600 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2941 

TC3600 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1948; 2226.. . 

TD6627 

TC3631 


L 

TD3834 

TC5355 


TD4207 

TC5351 





R 

TD3835 

TC5355 


TD4208 

TC5351 

TC7715 

1948* 2240. 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2863 

TC3608 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2864 

TC3608 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1947-46; 2100 (Clipper) .... 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2863 

TC3608 


TD2940 

TC3600 





R 

TD2864 

TC3608 


TD2941 

TC3600 

TC7715 

1947-46; 2101, 2111 (Clipper). 

TE1134 

TC3615 


L 

TD2754 

TC3609 


TD2863 

TC3608 






R 

TD2755 

TC3609 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1947-46; 2103, 2106. 

TE1131 

TC3615 


L 

TD2940 

TC3600 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2941 

TC3600 


TD2864 

TC3608 

TC7715 

1947-46; 2123, 2126... , 

TE1131 

TC3615 


L 

TD2754 

TC3609 


TD2863 

TC3608 





R 

TD2755 

TC3609 


TD2864 

TC3608 


PLYMOUTH 










TC21179 

1959 Later; All Models equipped 











with Three Platform Brakes w/o 











Pwr. Brakes. 

TE30000 

i ♦ 

U-0 

L 

TD32551 

TC31082 


TD32555 

i TCI9382 





L 

L 

TD32553 









U-0 

R 

TD32552 

! TC31082 


TD32555 

i TCI9382 





L 

R 

TD32554 





TC2117S 

1959 Early; All Models w/o Pwr. 











Brakes. 

TE3000C 

1 ♦ 

U-0 

L 

TD22801 

TCI 9382 

• 

TD2280E 

i TCI9382 





L 

L 

TD22803 









U-0 

R 

TD22802 

! TC19382 

» 

TD22805 

i TCI9382 





L 

R 

TD22804 

[ 




TC2117< 

) 1959; All Models w/Pwr. Brakes.... 

TE2704/ 

' TC19372 

» 








TC21179 


1958; All Models 


TE27047 


TC19372 


TD22801 

TD22803 

TD22802 

TD22804 


TC19382 


TD22805 


TC19382 


TCI9382 


TD22805 


TC19382 


HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC20521F 

TC8699R 

TC20521F 

TC8699R 

TC16537F 

TC8699R 

TC16537F 

TC8699R 

TC8699 

TC8699 

TC4495 

TC8699 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 

TC4495 


TC24717F 

TC24717R 

TC24717F 

TC24717R 

TC24115F 

TC24717R 

TC27048MC 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (MC) Master cylinder. 

♦Models with Torsion Drive take TC22052. (0) Repair kit contains parts for one wheel. 

♦TC31003—Includes piston and push rod ring, no push rod. 

TC31004—Includes piston assembled with push rod. Push rod is somewhat difficult to dissemble. 

TC31005—Has neither piston nor push rod. 
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K. PORTER COMPANY, INC 

THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 
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RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer-. 
ences 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


PLYMOUTH-Conf. 








TC21179 

1957; All Models... 

TE20999A 

TC19372 

U-0 

L 

TD22801 

TC19382 






L 

L 

TD22803 







U-0 

R 

TD22802 

TCI9382 






L 

R 

TD22804 



TC21179 

1956-55; All Models. 

TE20999 

TC19372- 


L 

TC10580 

TC12222 






L 

L 

TC10582 







U-0 

R 

TC10581 

TC12222 






L 

R 

TC10583 



TC17959 

1954-53; All Models. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 






L 

L 

TC10582 







U-0 

R 

TC10581 

TC12222 






L 

R 

TC10583 



TC5550 

1952-50; All Models. 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC12222 






L 

L 

TC10582 







U-0 

R 

TC10581 

TC12222 






L 

R 

TC10583 



TC5550 

1949-46; P15, P17, P18 . 

TE3241 

TC13504 

U-0 

L 

TC10580 

TC8451* 






L 

L 

TC10582 







U-0 

R 

TC10581 

TC8451* 






L 

R 

TC10583 




PONTIAC 









1959; All Models w/o Pwr. Brakes.. 

TE32068 

TC31067 


L 

TD32091 

TC31071 







R 

TD32092 

TC31071 


TR453 

1958; All Models w/o Pwr. Brakes.. 

TE21000A 

TC19356 


L 

TD7536 

TC5351 







R 

TD7537 

TC5351 


TR646 

1957-55; All Models. 

TD20997 

TC3626 


L 

TD13368 

TC3609 







R 

TD13369 

TC3609 


TC6870 

1954-53; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD13368 

TC3609 







R 

TD13369 

TC3609 


TC6870 

1952-49; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD13368 

TC3609 







R 

TD13369 

TC3609 


TC6870 

1948-42; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD13368 

TC3609 







R 

TD13369 

TC3609 


TC6870 

1941; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD4803 

TC3600 







R 

TD4804 

TC3600 


TC6870- 

1940; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD4803 

TC3600 







R 

TD4804 

TC3600 


TC1201 

1939; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD4803 

TC3600 







R 

TD4804 

TC3600 


TC1201 

1938-37; All Models. 

TD4363 

TC3626 


L 

TD2941 

TC3600 







R 

TD2940 

TC3600 



RAMBLER (Hudson-Nash) 








TC7715 

1959; American, 5901 (Star Wheel 









Type Adj.). 

TE2796 

TC11300 


L 

TD23549 

TC13700 







R 

TD23550 

TC13700 



(Eccentric Type Adjustment) .. 




L 

TD18435 

TC13704 







R 

TD18436 

TC13704 


TC7715 

1959; Rambler, 5910 (Star Wheel 









Type Adj.). 

TE18000 

TCI3634 


L 

TD23549 

TC13700 







R 

TD23550 

TC13700 



(Eccentric Type Adjustment) 




L 

TD18435 

TC13704 







R 

TD18436 

TC13704 


TC7715 

1959; Rebel, 5920; Ambassador, 









5980. 

TEl8000 

TC13634 


L 

TD18290 

TC5351 







R 

TD18291 

TC5351 



REAR 

WHEEL CYL. 


HOSE 

F-Front 


Repair 


Ass'y 


Kit 


TD22805 

TD22805 

TC10588 

TC10588 

TC10588 

TC10588 

TCi0588 

TC10588 

TCi0588 

TC10588 


TC19382 

TCi9382 

TCi2222 

TC12222 

TC12222 

TC12222 

1X12222 

TCi2222 

TC8451* 

TC845i* 


TD7563 

TD7564 

TD7563 

TD7564 

TD4801 

TD4802 

TD9679 

TD9680 

TD9679 

TD9680 

TD4801 

TD4802 

TD4801 

TD4802 

TD4801 

TD4802 

TD4801 

TD4802 

TD4801 

TD4802 


TC3600 

TC3600 

TC3600 

TC3600 

TC3608 

TC3608 

TC11303 

TCI1303 

TC11303 

TCI1303 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 

TC3608 


R-Rear 


TC24115F 

TC24058RJ 

TC10595F 

TC10304R A 

TC21176MC§ 

TC18017MC" 

TC10595F 

TC10304R 


TC10595F 

TC10304R 

TC11110F 

TC10304R 


TC32069F* 

TC26960R 

TC18018F* 

TC26960R 

TC20996F 

TC4497R 

TC18018F 

TC4497R 

TC7859F 

TC4497R 

TC5433F 

TC4497R 

TC5433F 

TC4497R 

TC5433F 

TC4497R 

TC5433F 

TC4497R 

TC5433F 

TC4497R 


TD19235 

TD19235 

TD9095 

TD9095 


TC13701 

TC13701 

TC5382 

TC5382 


TC5784F 

TC5784R 


TD19235 

TD19235 

TD9095 

TD9095 


TC13701 

TC13701 

TC5382 

TC5382 


TC5784F 

TC5784R 


TD17507 

TD17508 


TCI1303 TC5784F 
TCI1303 TC5784R 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (0) Repair kit contains parts for one wheel. 

|Dual Exhausts, Rear Hose TC24115. §Power Flite Trans. "Power Brakes and Standard Trans. 

Suburban after Series 13942398 takes TC22800. "All Models w/Air Suspension TC5988. 

*Wheel cylinders with two-piece piston take kit TC12222. To convert wheel cylinders from one-piece to two-piece piston, use TC11345 front—TCI 1346 rear. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC 



T HER MO I D DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


ADVERTISING MATERIALS 


RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Ass'y 

Repair 

Kit 


RAMBLER—Conf. 




TC7715 

1958; American, 5801 





w/o Pwr. Brakes. 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1958; Rambler, 5810 





w/o Pwr. Brakes. 

TEl8000 

TCI3634 


TC7715 

1958; Rebel, 5820; Ambassador, 





5880, w/o Pwr. Brakes. 

TE18000 

TC13634 


TC7715 

1957; 5710 (To D35600). 

TE18000 

TC13634 


TC7715 

5710 (After D35600), 5720.... 

TE18000 

TC13634 


TC5550 

1956; Rambler (5610). 

TE18000 

TC13634 


TC5550 

1955-50; Rambler. 

TE2796 

TC11300 



STUDEBAKER 




TC7715 

-1959; Lark VI; Hawk 6. 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1959; Lark VIII; Hawk 8 . 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1958; Commander, President, and 





Golden Hawk w/o Pwr. Bra'kes... 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1958; Champion, Flight Hawk, 





Scotsman. 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1957; All Models. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1956; 56G. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1956; 56B, 56H, 56J. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1955-54; Champion. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1955-54; Commander, Land Cruiser, 





and President (See Note). 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1953-51; Champion. 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1953-51; Commander. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1950; Champion. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1950; Commander. 

TE2796 

TCI1300 


TC7715 

1949-47; Champion. 

TE2796 

TC11300 


TC7715 

1949-47; Commander. 

TE2796 

TC11300 



THUNDERBIRD (Ford) 




TC7715 

1959; All Models w/o Pwr. Brakes.. 

TE18000 

TC13634 


TC7715 

1958; All w/o Pwr. Brakes. 

TE18000 

TC13634 


TC7715 

1957; All. 

TE23222 

TC13634 



W/Power Brake... 

TE23236 

TCI9420 


TC7715 

1956; All. 

TEl8000 

TC13634 


TC7715 

1955; All. 

TEl8000 

TC13634 








Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

Kit 

L 

TD23549 

TC13700 


TD23551 0 

TC19416 

R 

TD23550 

TC13700 


TD23552 0 

TC19416 

L 

TD23549 

TC13700 


TD23551 cr 

TC19416 

R 

TD23550 

TC13700 


TD23552 0 

TC19416 

L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TCI1303 

R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 

L 

TD18435 

TC13704 


TD9095 

TC5382 

R 

TD18436 

TC13704 


TD9095 

TC5283 

L 

TD23549 

TC13700 


TD23551 

TC19416 

R 

TD23550 

TC13700 


TD23552 

TC19416 

L 

TD18435 

TC13704 


TD9095 

TC5382 

R 

TD18436 

TC13704 


TD9095 

TC5382 

L 

TD9004 

TC5381 


TD 10028 

TC12209 

R 

TD9005 

TC5381 


TD10028 

TC12209 

R-L 

TD19237 

TC13700 


TD 19235 

TC13701 

R-L 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

L 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

R 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

L 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

R 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

R-L 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

R-L 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

R-L 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

R-L 

TD19237 

TC13700 


TD19235 

TC13701 

R-L 

TD19236 

TC13705 


TD19238 

TC13706 

R-L 

TD7229 

TC5381 


TD4876 

TC5382 

R-L 

TD9457 

TC5381* 


TD4876 

TC5382* 

R-L 

TD7229 

TC5381 


TD4876 

TC5382 

R-L 

TD9457 

TC5381 


TD8375 

TC5382 

R-L 

TD4875 

TC5381 


TD4876 

TC5382 

R-L 

TC8378 

TC5381 


TD8375 

TC5382 

L 

TD31139 

TC31014 


TD28804 

TC26133 

R 

TD31140 

TC31014 


TD28805 

TC26133 

L 

TD22916 

TC5351 


TD17507 

TCI1303 

R 

TD22917 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 

L 

TD22916 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

R 

TD22917 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

L 

TD18290 

TC5351 


TD17509 

TC3608 

R 

TD18291 

TC5351 


TD17510 

TC3608 

L 

TD18290 

TC5351 


TD17507 

TC11303 

R 

TD18291 

TC5351 


TD17508 

TCI1303 


HOSE 

F-Front 

R-Rear 


TC5784F 

TC5784R 

TC5784F 

TC5784R 

TC5784F 

TC5784R 

TC5784F 

TC5784R 

TC5784F 

TC5784R 

TC5784F 

TC5784R 

TC5784 


TC10303F 

TC11191R 

TC10303F 

TC11191R 

TC11149F 

TC11191R 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC20307MC 0 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC11149F 

TC8699R 

TC5784 

TC5784F 

TC8699R 

TC10303 

TC10303 


TC18167F 

TC22700R 

TC22700F 

TCI1191R 

TC22700F 

TC16179R 

TC22569MC 

TC18167F 

TC16179R 

TC16987MC 

TC18167F 

TC16179R 


REFERENCES—(MC) Master cylinder. ^W/Power Brakes. °Late Models: TD19325 W.C.A., TC13701 W.C.K. 

•Assemblies with grooved pistons and “0” rings take Kit TC13674. 

♦Assemblies with grooved pistons and "O” rings take Kit TC13675. 

Note: Serial numbers 8386296 to 8392844 inclusive take same Wheel Cylinder Assemblies as the 1955-54 Champion. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC 


THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 



RECOMMENDATIONS • PASSENGER CAR—Cont. 




MASTER 



FRONT 


REAR 




CYLINDER 


Pos. 

WHEEL CYL. 


WHEEL CYL. 

HOSE 

STOP- 

LITE 

MAkF YFAP ANn 



Refer¬ 

L 



Refer- 



MODEL 



ences 

Left 



ences 


Repair 

F-Front 

SWITCH 


Repair 


R 


Repair 


Ass’y 

R-Rear 


Ass'y 

Kit 


Right 

Ass'y 

Kit 


Kit 



WILLYS 











TC7715 

TC7715 

1957-53- CJ3B CJ5 CJ6 

TE2796 

TCI 1300 


R-L 

TD16534 

TC5381 


TD16535 

TC8418 

TC8553F 

1957-56; DJ3A. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD15427 

TC11330 


TD10028 

TC12209 

TC5784R 

TC5784R 





R 

TD15428 

TCI1330 


TD10028 

TC12209 


TC7715 

1957-56; L6-226 . 

TE2796 

TCI 1300 


L 

TD14205 

TCI1330 


TD14068 

TC5381 

TC10491F 




R 

TD14206 

TCI1330 


TD14069 

TC5381 

TC5784R 

TC7715 

1955-53; Passenger Car. 

TE16900 

TC11300 


L 

TD15427 

TCI1330 


TD10028 

TC12209 

TC16537F 




R 

TD15428 

TCI1330 


TD10028 

TC12209 

TC5784R 

TC7715 

1955-53; Sedan Delivery . 

TE2796 

TC11300 


L 

TD14205 

TCI1330 


TD14068 

TC5381 

TC5784 




R 

TD14206 

TC11330 


TD14069 

TC5381 


TC7715 

1955-53; 4 x 475SW, 4 x 475WD — 

TE2796 

TCI 1300 


L 

TD14205 

TC11330 


TD14068 

TC5381 

TC10491F 




R 

TD14206 

TCI1330 


TD14069 

TC5381 

TC5748R 

TC7715 

1955-52; 475SW, 685SW 

TE2796 

TCI 1300 


L 

TD14205 

TC11330 


TD 14068 

TC5381 

TC5784 




R 

TD14206 

TC11330 


TD 14069 

TC5381 


TC7715 

1952-49; CJ3A 

TE2796 

TC11300 


R-L 

TD7379 

TC5381 


TD7568 

TC8418 

TC8553F 










TC8502FF 












TC5784R 

TC7715 

1952* Passenger Car 

TE2796 

TC11300 


L 

TD15427 

TC11330 


TDi0028 

TC12209 

TC16537F 




R 

TD15428 

TC11330 


TD10028 

TC12209 

TC5784R 

TC7715 

1952; 4X475SW. 

TE2796 

TC11300 


L 

TD14205 

TCI1330 


TD14068 

TC5381 

TC10303F 




R 

TD14206 

TC11330 


TD14069 

TC5381 

TC5784R 

TC7715 

1952; 473SD, 473-4WD. 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD14205 

TC11330 


TD14068 

TC5381 

TC10491F 




R 

TD14206 

TC11330 


TD14069 

TC5381 

TC5784R 

TC7715 

1951-49; CJ-3A... 

TC6086 

TC5380 


R-L 

TD7379 

TC5381 


TD7568 

TC8418 

TC8553F 










TC8502FF 












TC5784R 

TC7715* 

1951-50; 451SD, 451SW, 451VJ, 








TD8383 

TC5382 

TC5784 

473SD, 473SW, 473VJ 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD8379 

TC5381 






R 

TD8380 

TC5381 


TD8383 

TC5382 


TC7715* 

1951-50; 651SW, 651VJ, 673SW, 








TD8383 

TC5382 

TC5784 

673VJ 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8379 

TC5381 






R 

TD8380 

TC5381 


TD8383 

TC5382 


TC7715 

1950-47; 4-63 Jeep Station Wagon.. 

TE2796 

TCI1300 


L 

TD8379 

TC5381 


TD8383 

TC5382 

TC5784 




R 

TD8380 

TC5381 


TD8383 

TC5382 


TC7715 

1950-48; 6-63 

TE2796 

TC11300 


L 

TD8379 

TC5381 


TD8383 

TC5382 

TC5784 




R 

TD8380 

TC5381 


TD8383 

TC5382 


TC7715 

1950-49; VJ-2, VJ2-463, VJ-3, 








TD8383 

TC5382 

TC5784 

VJ3-6 . 

TE2796 

TCI1300 

1 

L 

TD8379 

TC5381 






R 

TD8380 

TC5381 


TD8383 

TC5382 


TC7715 

1949-46- CJ-2A Jeep 

TC6086 

TC5380 


R-L 

TD7379 

TC5381 


TD7568 

TC8418 

TC8553F 










TC8502FF 

TC5784R 




REFERENCES—*Jeepster (after 80146) TC5550. 


(FF) Front Frame. 


136 

Weatherly 

Index 


13 



































































































































136 

Weatherly 

Index 


H. K. PORTER COMPANY, INC. 



Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


ALPHABETICAL LISTING 

Recommendations • Trucks 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer- 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


CHEVROLET TRUCK 












1/2 TON 











TR446 

3100, 1959-56. 

TE21680 

TC13621 


L 

TD14494 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC13841F 






R 

TD14493 

TCI3620 


TD13388 

TC3600 

TC13841R 

1R446 

1955, 2nd Series. 

TE21680 

TC13621 


L 

TD14494 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC3700F 






R 

TD14493 

TCI3620 


TD13388 

TC3600 

TC13841R 

TR446 

1955f-52. 

TD16714 

TC13621 


L 

TD14494 

TCI3620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 


TR446 

1951. 

TD14484 

TC13621 


L 

TD14494 

TCI3620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 


TR446 

1950-47. 

TD9219 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TR446 

3200, 1959-57. 

TE21680 

TC13621 


L 

TD14494 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC23933F 






R 

TD14493 

TCI3620 


TD13388 

TC3600 

TC4497R 

TR446 

1956. 

TE21680 

TC13621 


L 

TD14494 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC3700 






R 

TD14493 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC4497R 

TR446 

1955, 2nd Series. 

TE21680 

TC13621 


L 

TD 14494 

TCI3620 


TD13387 

TC3600 

TC3700F 






R 

TD14493 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC4497R 

TR446 

EP, 1948-47. 

TD9219 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TR446 

DP, CK, 1946 . 

TD4356 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TC6870 

BK, AK, 1942-41. 

TD4356 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 


3/4 TON 











TR446 

3400, 3500, 1959-57. 

TD21918 

TC13621 


L 

TD 14493 

TCI3620 


TD 18009 

TCI3620 

TC23933F 






R 

TD14494 

TC13620 


TD 18009 

TC13620 

TC4497R 

TR446 

1956-55, 2nd Series. 

TD21918 

TC13621 


L 

TD14493 

TCI3620 


TD 18009 

TCI3620 

TC3700 






R 

TD 14494 

TC13620 


TD 18009 

TCI3620 

TC4497R 

TR446 

3600,1959-58. 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TC13620 


TD18009 

TCI3620 

TC3700F 












TC4497R 

TR446 

1957-55, 2nd Series. 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TCI3620 


TD 18009 

TCI3620 

TC3700F 












TC4497R 

TR446 

1955f-53. 

TD16714 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TCI3620 


TD 18009 

TCI3620 

TC4497 

TR446 

1952-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

3700,1959-57. 

TD21918 

TC13621 


L 

TD14493 

TC13620 


TD 18009 

TCI3620 

TC23933F 






R 

TD14494 

TCI3620 


TD18009 

TC13620 

TC4497R 

TR446 

1956-55, 2nd Series_ 

TD21918 

TC13621 


L 

TD 14493 

TC13620 


TD18009 

TC13620 

TC3700F 






R 

TD14494 

TCI3620 


TD18009 

TC13620 

TC4497R 

TR446 

1955f-53. 

TD14484 

TC13621 


L 

TD14493 

TC13620 


TD 18009 

TCI3620 

TC4497 






R 

TD14494 

TC13620 


TD 18009 

TCI3620 


TR446 

1952-51. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD4358 

TC5367 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

1950-48. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

ER, 1948-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

DR, 1946. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TC6870 

BM, BL, 1942. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TC6870 

AL, 1941. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TC6870 

AM ( 3 / 4 Ton Special), 1941. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 


1 TON 











TR446 

3800, 1959-56. 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TCI3620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 











TC4497R 

TR446 

1955, 2nd Series. 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TCI3620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 












TC4497R 

TR446 

1955f-53. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD 18009 

TC13620 


TD18010 

TC13693 

TC4497 

TR446 

1952-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD9325 

TC5367 

TC4497 

TR446 

3900,1955f-53. 

TD14484 

TC13621 


L 

TD14493 

TCI3620 


TD18010 

TC5355 

TC4497 






R 

TD 14494 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TR446 

1952-46. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD4358 

TC5367 

M 

TD9325 

TC5367 

TC4497 

TR446 

ES, 1948-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD9325 

TC5367 

TC4497 

TR446 

DS, 1946. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD4358 

TC5367 

M 

TD9325 

TC5367 

TC4497 


1-1/2—2 TON 











TR446 

4100-6800,1959-57. 

TE21698 

TC3630 


R-L 

TD 19944 

TC11303 

FO 

TD18196 

TC19377 0 

TC23933F 






R-L 



RE 

TD18197 

TC19377 0 

TC4497R 


REFERENCE—fist Series. (M) Metal boot used. (FO) Forward cylinder. (RE) Reverse cylinder. 

°Wheel cylinders assembled with solid cups and conventional pistons may be serviced with WC kit TC19378. 
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RECOMMENDATIONS • TRUCKS-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKF YFAR ANn 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

FRONT 

WHEEL CYL. 

1 

Refer- 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

MODEL 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Left 

R 

Right 

Ass'y 

1 

Repair 

Kit 

ences 

Ass'y 

Repair 

Kit 


CHEVROLET TRUCK 












— Co nf. 











TR446 

4100-6800,1956-55, 2nd Series... 

TE21698 

TC3630 


R-L 

TD19944 

TCI1303 

FO 

TD18196 ‘ 

FC19377 0 

TC3700F 






R-L 



RE 

TD18197‘ 

FC19377 0 

TC4497R 



TE23870 

TC19380 









TR446 

1955f-54 . 

TD9221 

TC3630 


R-L 

TD19944 

TC11303 

FO 

TD18196 

TC19377 0 

TC4497 






R-L 



RE 

TD18197 

TC19377 0 


TR446 

1953 . 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD 18008 

TC3600 

FO 

TD14499 

TC19377 0 

TC4497 






R-L 



RE 

TD14500 

TC19377 0 


TR446 

1952-51. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD14481 

TC5367 

FO 

TD14499 

TC19377 0 

TC4497 






R-L 



RE 

TD14500 

TC19377 0 


TR446 

1950-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TR446 

4100 H D -6800 1955f-54 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD 19944 

TC11303 

FO 

TD18196 

TC19377 0 

TC4497 





R-L 



RE 

TD18197 

TC19377 0 


TR446 

Q Series, 1948-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TR446 

M, 0, P, Series, 1946-42. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TC6870 

Y Series, 1941. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 


DODGE TRUCK 











TC17959 

1/2 TON 

L100 1958 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD17789 

TC13689 

U-0 

TC10580 

TC12222 

TC8116F 






L 



L 

TC10582 








R 

TD17789 

TC13689 

U-0 

TC10581 

TC12222 

TC6222R 






R 



L 

TC10583 



TCN959 

K100 1957 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD17789 

TC13689 

U-0 

TC10580 

TC12222 

TC8116F 






L 



L 

TC10582 


TC6222R 






R 

TD17789 

TC13689 

U-0 

TC10581 

TC12222 







R 



L 

TC10583 



TC17959 

C-4-B 1956 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD18262 

TC13689 

U-0 

TC10580 

TC12222 

TC8116F* 


p Q r iqSfi-55 




L 



L 

TC10582 




Vy O D , 13JU JJ 

C-l-B, 1955-54 




R 

TD18262 

TC13689 

U-0 

TC10581 

TC12222 







R 



L 

TC10583 


TC6222R 

TC5550 

B-3-B, B-4-B, 1953-52 (After 












Serial 82267098) . 

TE544 

TC3613 


L 

TD18262 

TC13689 

U-0 

TC10580 

TCI 2222 

TC6222F 






L 



L 

TC10582 








R 

TD18262 

TC13689 

U-0 

TC10581 

TC12222 

TC3700R 






R 



L 

TC10583 



TC5550 

B-l-B, B-2-B, B-3-B, 1952-48 












(Prior Serial 82267098). 

TE544 

TC3613 


L 

L 

TC6353 

TC3647 

U-0 

L 

TC10580 

TC10582 

TC12222 

TC3700F or 
TC6222F 






R 

TC6354 

TC3647 

U-0 

TC10581 

TC12222 

TC3700R 






R 



L 

TC10583 



TC5550 

WC21 Thru 41 1947-41 

TE544 

TC3613 


L 

TC3597 

TC3641 


TD3747 

TC3644 

TC8116F 






R 

TC3598 

TC3641 


TD3748 

TC3644 

TC3700R 

TC5550 

WC47 Thru 50 1947-41 

TE544 

TC3613 


L 

TC6353 

TC3647 


TC6353 

TC3647 

TC3700 





R 

TC6354 

TC3647 


TC6354 

TC3647 


TC17959 

3/4 TON 

L200 1958 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD24202 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC8116F 






R 

TD24203 

1 TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC8116R 

TC1795S 

K200 1957 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD18179 

l TC5351 


TD9344 

TC5355 

TC8116F 






R 

TD1818C 

1 TC5351 


TD9345 

TC5355 

TC8116R 

TC1795S 

C-4-C 1956 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD17789 

1 TC13689 

1 U-0 

TC1058C 

i TC12222 



p op IQSfLRS 




L 



L 

TC10582 


’ TC6222R 


pip lqsS-RA 




R 



U-0 

TC10581 

TC12222 


Td5550 

U 1 w, 13JJ 




R 

TD17789 

) TC13689 

1 L 

TC10583 


TC3700F 

B-4-C 1953 . 

TE544 

TC3613 


L 

TD17789 

) TC1368S 

1 U-0 

TC1058C 

1 TC12222 

! TC6222F 






L 



L 

TC10582 


TC3700R 






R 

TD1778E 

) TCI3689 

) U-0 

TC10581 

TC12222 

i 






R 



L 

TC10583 

i. 


TC5550 

B-l-C, B-2-C, B-3-C, 1952-48. 

TE544 

TC3613 


L 

TC3595 

TC3647 

U-0 

TC1058C 

1 TC12222 

! TC6222F 






L 



L 

TC10582 

i 

TC3700R 






R 

TC3596 

TC3647 

U-0 

TC10581 

. TC12222 

» 






R 



L 

TC10582 

1 . 



REFERENCES—(M) Metal boot used. (FO) Forward cylinder. (RE) Reverse cylinder. 

(U) Upper cylinder. (0) Repair kit contains parts for one wheel. (L) Lower cylinder. 

°Wheel cylinders assembled with solid cups and conventional pistons may be serviced with WC kit TC19378. 


fist Series. 
*C-I-B TC3700F. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC. 



THERM O I D DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • TRUCKS—Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 


MAKE, YEAR AND 
MODEL 


DODGE TRUCK-Conf. 
1 TON 

TC17959 L300,1958. 

TC17959 K300, KP300,1957. 


KP300 Some 


TC17959 

TC5550 


C-3-D, 1956-55 
C-l-D, 1955-54 
B-4-D, 1953... 


TC5550 


B-l-D, B-2-D, B-3-D, 1952-48 


TC5550 

TC17959 

TC5550 


WDX, 1946. 

M/2-2 TON 

L400, L500, L600,1958.. 

K400, KP400, K500,1957 


KP400 Some 


TC17959 

TC17959 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 

TC5550 


C-4-H, C-4-K, 1956 

C-3-F thru C-3-K, 1956-55. 

C-l-F thru C-l-K, 1955-54. 

B-4-F, 1953. 

1953 (With Vacuum Booster). 

B-4-G, 1953. 

B-4-H, 1953. 

B-4-H, 1953 (V.B.). 

B-2-G, B-3-G, 1952-50. 

B-l-F, B-2-F, B-3-F, B-l-H, B-2-H, 
B-3-H, 1952-48. 

1952-48, (With Vacuum Booster). 


TC7715 

TC7715 

TC7715 

TC7715 

TC7715 


FORD TRUCK 

1/2 TON 

F-100, 1959-57. 

1956-54 (After June) 

F-100, 1954-53. 

FI, 1952. 

1951-48. 


TC7715 


All Models, 1947-42 


MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer- 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass’y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

TE544 

TC3613 


L 

TD24202 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC8116F 




R 

TD24203 

TCI3641 


TD9345 

TC5355 

TC8116R 

TE544 

TC3613 


L 

TD18179 

TC5351 


TD9344 

TC5355 

TC8116F 




R 

TD18180 

TC5351 


TD9345 

TC5355 

TC8116R 

TE544 

TC3613 


L-R 

TD17739 

TC13688 


TD9344 

TC5355 

TC8116F 








TD9345 

TC5355 

TC8116R 









TC8116R 

TE544 

TC3613 


R-L 

TD17789 

TCI3689 


TD17741 

TC13687 

TC8116F* 

TE544 

TC3613 


R-L 

TD17789 

TCI3689 


TD17741 

TCI3687 

TC6222F 










TC8116R 

TE544 

TC3613 


L 

TC3595 

TC3647 


TD3747 

TC3644 

TC3700F or 




R 

TC3596 

TC3647 


TD3748 

TC3644 

TC6222F 










TC8116R 




L 

TD9375 

TC3644 


TD9375 

TC3644 

TC11748F 




R 

TD9376 

TC3644 


TD9376 

TC3644 

TC8116R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17786 

TCI3690 

U 

TD28850 

TC19381 

TC8116F 




R-L 



L 

TD22851 

TC19381 

TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17786 

TCI3690 


TD17786 

TCI3690 

TC8116F 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17786 

TCI3690 


TC746 

TC3604 

TC1816F 










TC3700R 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17786 

TCI3690 


TD17786 

TCI3690 

TC8116F 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TC13688 

TC8116F 










TC3700R 

TE544 

TC3613 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TC13688 

TC8116F 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TCI3688 

TC8116F 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TC13688 

TC8116F 










TC3700R 

TE544 

TC3613 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TC13688 

TC8116F 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


R-L 

TD17739 

TCI3688 


TD17740 

TCI3688 

TC8116F 










TC3700R 

TE785 

TC3649 


L 

TD3747 

TC3644 


TC6306 

TC3645 

TC8116F 




R 

TD3748 

TC3644 


TC6307 

TC3645 

TC3700R 

TE544 

TC3613 


L 

TD3747 

TC3644 


TC6306 

TC3645 

TC8116F 




R 

TD3748 

TC3644 


TC6307 

TC3645 

TC3700R 

TE785 

TC3649 


L 

TD3747 

TC3644 


TC6306 

TC3645 

TC8116F 




R 

TD3748 

TC3644 


TC6307 

TC3645 

TC3700R 

TE22975 

TCI9429 


L 

TD9090 

TC3609 


/ 

TD17507 

TC11303 

TC23807F 




R 

TD9091 

TC3609 


TD17508 

TCI1303 

TC11191R 

TE14019 

TC5375 


L 

TD9090 

TC3609 


TD17507 

TCI1303 

TC16766F 




R 

TD9091 

TC3609 


TD17508 

TC11303 

TC11191R 

TE14019 

TC5375 


L 

TD9090 

TC3609 


TD9025 

TC3600 

TC16766F 




R 

TD9091 

TC3609 


TD9026 

TC3600 

TC11191R 

TE1050 

TC5375 


L 

TD9090 

TC3609 


TD9025 

TC3500 

TC11147F 




R 

TD9091 

TC3609 


TD9026 

TC3600 

TC11191R 

TE1050 

TC5375 


L 

TD9090 

TC3609 


TD9025 

TC3600 

TC10491F 




R 

TD9091 

TC3609 


TD9026 

TC3600 

TC11191R 

TE1050 

TC5375 

S 

L 

TD8264 

TC8416 

S 

TD8266 

TC5377 

TC7600F 



s 

R 

TD8265 

TC8416 

S 

TD8267 

TC5377 

TC6560R 


REFERENCES—*C-1-D TC3700F. (U) Upper cylinder. (L) Lower cylinder. (S) Step bore cylinder. 
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RECOMMENDATIONS • TRUCKS—Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L . 
Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer- . 
ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


FORD TRUCK—Conf. 











TC7715 

3/4 TON 

F-250, 1959-57. 

TE22976 

TCI9430 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD14521 

TC5351 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD14522 

TC5351 

TC6560R 

TC7715 

1956-53. 

TE14021 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD14521 

TC5351 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD14522 

TC5351 

TC6560R 

TC7715 

F3 (H.D.), 1952. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD14521 

TC5351 

TC7600F 






R 

TD18180 



TD14522 

TC5351 

TC6560R 

TC7715 

1951-48 

TD4572 

TC3613 


L 

TD8264 

TC8416 


TD4571 

TC5378 

TC7600F 






R 

TD8265 

TC8416 


TD4571 

TC5378 

TC6560R 

TC7715 

F2,1952. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD14521 

TC5351 

TC7600F 






R 

TD18180 



TD14522 

TC5351 

TC6560R 

TC7715 

1951-48. 

TD4572 

TC3613 


L 

TD8264 

TC8416 


TD8264 

TC8416 

TC7600F 






R 

TD8265 

TC8416 


TD8265 

TC8416 

TC6560R 

TC7715 

All Models 1947-42 

TD4572 

TC3613 


L 

TD8264 

TC8416 


TD8264 

TC8416 

TC7600F 






R 

TD8265 

TC8416 


TD8265 

TC8416 

TC6560R 

TC7715 

1 TON 

F-350, 1959-57. 

TE22976 

TCI9430 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD9345 

TC5355 

TC6560R 

TC7715 

1956-53. 

TE14021 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD9345 

TC5355 

TC6560R 

TC7715 

F4 1952 

TD4572 

TC3613 


R-L 

TD6744 

TC13661 


TD4511 

TC5379 

TC7600F 












TC6560R 

TC7715 

1951-48 

TD4572 

TC3613 


R-L 

TD4571 

TC5378 


TD4511 

TC5379 

TC7600F 












TC6560R 

TC7715 

All Models, 1947-42. 

TD4572 

TC3613 

S 

L 

TD8264 

TC8416 


TD4571 

TC5378 

TC7600F 





S 

R 

TD8265 

TC8416 


TD4571 

TC5378 

TC6560R 

TC7715 

P-350,1959-56. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD14521 

TC5351 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD14522 

TC5351 

TC6560R 

TC7715 

P-400,1959-57. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD18179 

TC5351 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD18180 



TD9345 

TC5355 

TC6560R 


1-1/2—2 TON 











TC7715 

F-500, F-600, F-650, 1959-57. 

TE22976 

TCI9430 

X 

L 

TD18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4000F 






R 

TD18303 


L-R-L 

TD 16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

1956-53. 

TE14021 

TC3613 

X 

L 

TD18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4000F 






R 

TD18303 


L-R-L 

TD16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

B-500, B-600, B-650, 1959-57. 

TE22976 

TCI9430 

X 

L 

TD18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4000F 






R 

TD18303 


L-R-L 

TD16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

1956-53. 

TE14021 

TC3613 

X 

L 

TD18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4000F 






R 

TD 18303 


L-R-L 

TD 16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

C-500, C-550, C-600, 1959-57. 

TC26106 

TC21605 

X 

L 

TD9697 

TCI1303 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC6560R 






R 

TD9698 


L-R-L 

TD 16892 

TC19376 0 


TC7715 

1956-54. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD 18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4050F 






R 

TD18303 


L-R-L 

TD16892 

TC19376 0 

TCeftOR 

TC7715 

C-500, 1953. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4000F 






R 

TD18303 


L-R-L 

TD16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

C-600,1953. 

TD4572 

TC3613 

X 

L 

TD 18302 

TC3608 

U-R-L 

TD16891 

TC19376 0 

TC4751F 






R 

TD 18303 


L-R-L 

TD16892 

TC19376 0 

TC6560R 

TC7715 

F5 F6 1952 . 

TD4572 

TC3613 


R-L 

TD6744 

TC13661 


TD4511 

TC5379 

TC7600F 












TC6560R 

TC7715 

1951-45 

TD4572 

TC3613 


R-L 

TD4571 

TC5378 


TD4511 

TC5379 

TC7600F 











TC6560R 


G. M. C. 












1/2 TON 












100 Series 











TR446 

101 102 1958-55 2nd Series 

TE21680 

TC13621 


L 

TD 14494 

TC13620 


TD13387 

TC3600 

TC13841F- 





R 

TD14493 

TC13620 


TD13388 

TC3600 

TC13841R 

TR546 

1955 1st Series. 

TD16714 

TC13621 


L 

TD 14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 

i 

TD14497 

TC3600 


TR446 

100-24 1954 . . 

TD16714 

TC13621 


L 

TD14494 

TC13620 

i 

TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 



REFERENCES—(S) Step bore cylinder. (U) Upper cylinder. "Model 102 Front hose TC3700. (L) Lower cylinder. 

(X) Repair kit contains parts for one axle. 

°Wheel cylinders assembled with solid cups and conventional pistons may be serviced with WC kit TC19381. 


17 
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Weatherly 

Index 


H. K. PORTER COMPANY, INC. 



THERMOID DIVISION 

Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • TRUCKS-Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer¬ 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 


G* M# C. — Cont. 











TR446 

100-22,1953-52. 

TD16714 

TC13621 


L 

TD14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TR446 

1951. 

TD14484 

TC13621 


L 

TD14494 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TC13841 






R 

TD14493 

TC13620 


TD14497 

TC3600 

TR446 

FC100, 1950-49. 

TD9219 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TC1201* 

1948-47. 

TD9219 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 

TC1201* 

CC Thru EC100, 1947-41. 

TD4356 

TC3626 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 


3/4 TON 












150 Series 











TR446 

152, 1958-55 2nd Series. 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD18009 

TC13620 


TD18009 

TCI3620 

TC3700F 










TC4497R 

TR546 

1955 1st Series. 

TD16714 

TC13621 


R-L 

TD18009 

TC13620 


TD 18009 

TCI3620 

TC3700F 












TC4497R 

TR446 

150-24, 1954. 

TD16714 

TCI3621 


R-L 

TD 18009 

TC13620 


TD18009 

TCI3620 

TC4497 

TR448 

150-22, 1953-51. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD3406 

TC3636 


TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

PM150, 1957-55. 

TD21918 

TC13621 


L 

TD 14493 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD 14494 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC4497R 

TR446 

150-24PM, 1954. 

TD14484 

TC13621 


L 

TD14493 

TC13620 


TD18009 

TC13610 

TC4497 






R 

TD 14494 

TC13620 


TD 18009 

TC13620 


TR446 

150-22 PM, 1953-52. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD4358 

TC5367 


TD4358 

TC5367 

TC4497 

TR446 

FC150, 1950-49. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TC1201* 

1948-47. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TC1201* 

CC Thru EC150,1947-41. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3396 

TC3633 

TC4497 


1 TON 












250 Series 











TR446 

251,252, 253,1958-55 2nd Series... 

TE21680 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 












TC4497R 

TR546 

1955 1st Series. 

TD16714 

TC13621 


R-L 

TD18009 

TCI3620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 












TC4497R 

TR446 

250-24, 1954. 

TD16714 

TC13621 


R-L 

TD 18009 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC4497 

TR446 

250-22, 1953-51. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD4358 

TC5367 


TD9325 

TC5367 

TC4497 

TR446 

PM250, 1957-56. 

TD21918 

TC13621 


L 

TD14493 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD14494 

TC13620 


TD18010 

TC5355 

TC4497R 

TR446 

FC250, 1950-49. 

TD9220 

TC3630 

M 

R-L 

TD4358 

TC5367 

' m" 

TD9325 

TC5367 

TC4497 

TC1201* 

1948-47. 

TD9221 

TC3630 

M 

R-L 

TD4358 

TC5367 

M 

TD9325 

TC5367 

TC4497 

TC1201* 

FC280, 1948-46. 

TD4386 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TC1201* 

CC Thru EC250, 1947-41. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD4358 

TC5367 

TC4497 

TC1201* 

CC260,1946-41. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497F 












TC3700R 


M/2-2 TON 












300 Series 











TR446 

300, 340, 350, M300, M350, S300, 












1958-55 2nd Series. 

TE21698 

TC3630 


R-L 

TD 19944 

TC11303 

FO 

TD18196 

TC19377* 

TC3700F 






R-L 



RE 

TD18197 

TC19377* 

TC4497R 

TR546 

1955 1st Series. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD 19944 

TC11303 

FO 

TD18196 

TC19377* 

TC3700F 






R-L 



RE 

TD18197 

TC19377* 

TC4497R 

TR446 

300-24, S300-24, 350-24, 350-27, 












F350-27, M350-24, M350-27, 1954. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD 18008 

TC3600 

FO 

TD18196 

TC19377* 

TC4497 






R-L 



RE 

TD18197 

TC19377* 


TR446 

280-22, 300-24, S300-24, 350-24, 












F350-24, 1953-51. 

TD9220 

TC3630 


R-L 

TD14481 

TC5367 

FO 

TD14499 

TC19377* 

TC4497 






R-L 



RE 

TD14500 

TC19377* 

TR446 

FC300, 1950-49. 

TD9221 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TC1201* 

1948-47. 

TD9221 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497 

TC1201* 

FC350, 1947. 

TD9221 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3624 

TC4497 

101201* 

CC300, 1946-45. 

TD4386 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497F 












TC4000R 

TC1201* 

CC Thru EC300, 1944-41. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497F 












TC3700R 

TC1201* 

CC Thru EC350, 1944-41. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC3700F 












TC4000R 


REFERENCES—(M) Metal boot used. *Some TC6870. (FO) Forward cylinder. (RE) Reverse cylinder. 

• Wheel cylinders assembled with solid cups and conventional pistons may be serviced with WC kit TC19378. 
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HYDRAULIC BRAKE PARTS 
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Index 


RECOMMENDATIONS • TRUCKS-Cont. 




MASTER 



FRONT 


REAR 




CYLINDER 


Pos. 

WHEEL CYL. 


WHEEL CYL. 

HOSE 

STOP- 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 



Refer¬ 

L 



Refer¬ 



LITE 



ences 

Left 



ences 



F-Front 

SWITCH 


Repair 


R 


Repair 


Ass’y 

Repair 

.R-Rear 


Ass'y 

Kit 


Right 

Ass'y 

Kit 


Kit 



0* C. —Conf. 











TC1201* 

EC300, ECS300, 1948-46; EF300, 












1946-45. 

TD4355 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4497F 











TC3700R 

TC1201* 

EC350, 1948-46 


TC5372 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC3700F 

TC1201* 

EF350, 1947-46. 

TD4386 

TC3630 

M 

R-L 

TD3406 

TC3636 

M 

TD3677 

TC3634 

TC4000R 

TC4497F 










TC4000R 

TC1201* 

ECS370,1948-46 

TE3374 

TC11310 


R-L 

TC3999 

TC3607 

M 

TD3677 

TC3634 

TC3700 

INTERNATIONAL 










HARVESTER 











TC5550 

1/2 TON 

100 Series 

A100 A102, 1958-57 . 

TE1476 

TC5394 


L 

TD18179 

TC13641 


TD9025 

TC3600 

TC4000F&R 



R 

TD18180 

TC13641 


TD9026 

TC3600 

TC6928MC 

TC5550 

S100 S102 1957-56 

*TE21860 

TC11301 


L 

TD18179 

TC13641 


TD9025 

TC3600 

TC3700F 



R 

TD18180 

TC13641 


TD9026 

TC3600 

TC4050R 

TC5550 

R100, R102, 1955-54. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD18179 

TC13641 


TD9025 

TC3600 

TC4000 

110 Series 



R 

TD18180 

TC13641 


TD9026 

TC3600 

TC4050 



TC5550 

A110 A112 1958-57 

TE1496 

TC5394 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9336 

TC3600 

TC4000F&R 



R 

TD14C75 

TC13641 


TD9337 

TC3600 

TC6928MC 

TC5550 

W/Hydrovac, 1958-57 

TE3573 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9336 

TC3600 

TC4000F&R 



R 

TD14075 

TC13641 


TD9337 

TC3600 

TC6928MC 

TC5550 

S110, S112,1957-56. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9336 

TC3600 

TC3700F 



R 

TD14075 

TC13641 


TD9337 

TC3600 

TC4050R 

TC5550 

R110 Rill R112,1955-53 

TF1722 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9336 

TC3600 

TC3700F 



R 

TD14075 

TC13641 


TD9337 

TC3600 

TC4050R 

TC5550 

L-110 1952-50 . 

TF1722 

TC3631 


L 

TD9695 

TCI1335 


TD9336 

TC3600 

TC3700F 



R 

TD9696 

TCI1335 


TD9337 

TC3600 

TC4050R 

TC5550 

1952-50, Increased Cap. Brakes.. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD14074 

TC5351 


TD9336 

TC3600 

TC3700F 




R 

TD14075 

TC5351 


TD9337 

TC3600 

TC4050R 

TC5550 

Kl, K2, 1946; KB1, KB2, 










TC8141F 


1949 (Early)-47 . 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6814 

TC5376 

S 

TD5982 

TC5376 




R 

TD6815 

TC5376 

S 

TD5983 

TC5376 

TC4050R 

TC5550 

KB1 KB2 1949 (Late) 

TF1722 

TC3631 


L 

TD8793 

TC5376 


TD9602 

TC5376 

TC8141F 



R 

TD8794 

TC5376 


TD9603 

TC5376 

TC4050R 

TC5550 

KIM, 1946; KB1M, 1949 (Early)-47.. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6814 

TC5376 

s 

TD5982 

TC5376 

TC3700 




R 

TD6815 

TC5376 

s 

TD5983 

TC5376 


TC5550 

KB1M 1949 (late) 

TF1722 

TC3631 


L 

TD8793 

TC5376 


TD9602 

TC5376 

TC3700 

3/4 TON 

120 Series 


R 

TD8794 

TC5376 


TD9603 

TC5376 

TC4000F&R 







TC5550 

A120-4x4, A120, A122,1958-57. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9695 

TC11335 


TD9344 

TC5355 




R 

TD9696 

TCI1335 


TD9345 

TC5355 

TC6928MC 

TC5550 

A120, A122, Optional 1958-57. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9695 

TC11335 


TD9340 

TC5351 

TC4000F&R 




R 

TD9696 

TCI1335 


TD9341 

TC5351 

TC6928MC 

TC5550 

S120 S122 1957-56 

TF1722 

TC3631 


L 

TD9695 

TCI1335 


TD9340 

TC5351 

TC3700F 

R120| 1955-53 

L120, 1952-50 


R 

TD9696 

TC11335 


TD9341 

TC5351 

TC4050R 




TC5550 

AB120, AB122, AM120, AM122, 












1958-57 

TE25254 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC4050F 




R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC3700R 

TC5550 

1951-50, Increased Cap. Brakes.. 

TE1722 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9340 

TC5351 

TC3700F 




R 

TD14075 

TC13641 


TD9341 

TC5351 

TC4050R 

TC5550 

AM120, AM122, Optional 1958-57... 

TE3573 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC4000F&R 




R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC6928MC 

TC5550 

SM120 SM122 1957-56 

TE3573 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 



R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC3700R 

TC5550 

RM120, RM121, RM122, 1955-53 ... 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9695 

TCI1335 


TD9340 

TC5351 

TC3700F 

LM120, LM121, LM122,1952-50 




R 

TD9696 

TCI 1335 


TD9341 

TC5351 

TC4050R 


REFERENCES—(M) Metal boot used. *Some TC6870. (MC) Master cylinder. (S) Step bore cylinder. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC. 

THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parfs & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 


RECOMMENDATIONS • TRUCKS — Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE, YEAR AND 

MODEL 

MASTER 

CYLINDER 

Refer- 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer- 

ences 

REAR 

WHEEL CYL. 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

Kit 


INTERNATIONAL 












HARVESTER-Conf. 











TC5550 

SA120, SA122, 1957-56. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 


RA120, RA121, RA122, 1955 




R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC3700R 

TC5550 

Kl, K2, 1946; KB1, KB2, 












1949 (Early)-47. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6814 

TC5376 

s 

TD5982 

TC5376 

TC8141F 






R 

TD6815 

TC5376 

s 

TD5983 

TC5376 

TC4050R 

TUbbbU 

KB1, KB2, 1949 (Late). 

T.F1722 

TC3631 


L 

TD8793 

TC5376 


TD9602 

TC5376 

TC8141F 






R 

TD8794 

TC5376 


TD9603 

TC5376 

TC4050R 

1 UbbbU 

KIM, 1946; KB1M, 1949 (Early)-47.. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6814 

TC5376 

s 

TD5982 

TC5376 

TC3700 






R 

TD6815 

TC5376 

s 

TD5983 

TC5376 


TC5550 

KB1M, 1949 (Late). 

TF1722 

TC3631 


L 

TD8793 

TC5376 


TD9602 

TC5376 

TC3700 






R 

TD8794 

TC5376 


TD9603 

TC5376 


1 TON 












130 Series 











TC5550 

A130, A132, 1958-57. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9695 

TC11335 


TD9344 

TC5355 

TC4000F&R 






R 

TD9696 

TC11335 


TD9345 

TC5355 

TC6928MC 

TCbbbU 

W/Hydrovac. 

TE681 

TC3613 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TC4000F&R 






R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC6928MC 

TCbbbU 

S130, S132,1957-56. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD9695 

TC11335 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 


R130; R13i; R132, 1955-53 




R 

TD9696 

TCI1335 


TD9345 

TC5355 

1 \j\J t \J\J 1 

TC4050R 


L-130, 1952-50 











TC5550 

AM130, AM132,1958-57 












W/o Hydrovac. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TP4000FAR 






R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

1 v/tV/V/U 1 OL l\ 

TC6928MC 

TC5550 

SM130, SM132,1957-56. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TP3700F 





R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

1 V/ddvd 

TC5355 

i v/d/uur 

TC4050R 

TC5550 

(With Hydrovac). 

TE681 

TC3613 


L 

TD14074 

TC13641 


TD9344 

TC5355 

TP3700F 


Idfl Qpripc 




R 

TD14075 

TC13641 


TD9345 

TC5355 

TC4050R 

TC5550 

IHU uwllCd 

A140-4x4, 1958-57. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD5997 

TC5389 


TD9344 

TC5355 

TP4000F&R 






R 

TD5998 

TC5389 


TD9345 

TC5355 

1 vtUUU 1 OL l\ 

TC4845MC 

TC5550 

W/Hydrovac. 

TE681 

TC3613 


L 

TD5997 

TC5389 


TD9344 

TC5355 

TP4000F&R 






R 

TD5998 

TC5389 


TD9345 

TC5355 

i vHuuur oc rv 

TC4845MC 

TC5550 

AB140,1958-57. 

TE25254 

TC3631 


L 

TD9697 

TCI1335 


TD9344 

TC5355 

TP4000F 






R 

TD9698 

TC11335 


TD9345 

1VdJJJ 

TC5355 

TC4000R 

TC5550 

S140, S144, 1957-56. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD5997 

TC5389 


TD9344 

TP5355 

TP370AF 






R 

TD5998 

TC5389 


TD9345 

TC5355 

ivJ/uur 

TC3700R 

TC5550 

With Hydrovac, 1957-56. 

TE681 

TC3613 


L 

TD5997 

TC5389 


TD9344 

TC5355 

TP3700F&R 

TC5550 

K3,1946; KB3, 1949 (Early)-47. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6814 

TC5376 


TD6001 

TC5388 

TC8141F 






R 

TD6815 

TC5376 


TD6002 

TC5388 

TC4050R 

TC5550 

KB3, 1949 (Late). 

TF1722 

TC3631 


L 

TD8793 

TC5376 


TD6001 

TC5388 

TC8141F 






R 

TD8794 

TC5376 


1 L/WU X 

TD6002 

1vddOO 

TC5388 

TC4050R 

TC5550 

K3M, 1946; KB3M, 1948-47. 

TF1722 

TC3631 


L 

TD6779 

TC5376 


TC7958 

TC5391 

TC8141F 






R 

TD6780 

TC5376 


TC7959 

TC5391 

TC4050R 


M/2 TON 












150 Series 











TC5550 

A150, AC150, AM150, 1957. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9697 

TC11335 


TD9344 

TC5355 

TP4000F&R 






R 

TD9698 

TCI1335 


TD9345 

TC5355 

i otiv 

TC4845MC 

TC5550 

W/Hydrovac. 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TC11335 


TD9344 

TC535S 

TP4finnFAR 






R 

TD9698 

TCI1335 


TD9345 

1 V/dvJJ 

TC5355 

1 LrHUUUT <XT\ 

TC4845MC 

TC5550 

S150, SM150, 1957-56. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9697 

TCI1335 


TD9344 

Tf5355 

TP4nnnF 






R 

TD9698 

TC11335 


TD9345 

TC5355 

1UHUUUr 

TC3700R 

TC5550 

R150, RM150, RM151,1955-53 












(With Hydrovac). 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TC11335 


TD9344 

TP5355 

TP3700F 






R 

TD9698 

TC11335 


TD9345 

TC5355 

i \j\j/ uur 

TC4050R 

TC5550 

1955-53 (Without Hydrovac). 

TE3573 

TC3613 


L 

TD9697 

TCI1335 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD9698 

TCI1335 


TD9345 

TC5355 

TC4050R 

TC5550 

1955-53 (Optional). 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TC11335 

u 

TD17012 

TP13644 

TC3700 






L 

L 

TD17014 

TCI3644 






R 

TD9698 

TC11335 

u 

TD17013 

TCI3644 







R 



L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

L-150, LM-150,1952-50. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9697 

TC11335 


TD9344 

TC5355 

TP3700F 






R 

TD9698 

TCI1335 


TD9345 

TC5355 

1 v/J/ UUI 

TC4050R 


REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. (S) Step bore cylinder. (MC) Master cylinder. 
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H. K. PORTER COMPANY, INC 


THERMOID DIVISION 


Hydraulic Brake Parts & Fluid 


HYDRAULIC BRAKE PARTS 



RECOMMENDATIONS • TRUCKS—Cont. 


STOP- 

LITE 

SWITCH 

MAKE YEAR AND 

MASTER 

CYLINDER 

Refer¬ 

ences 

Pos. 

L 

Left 

R 

Right 

FRONT 

WHEEL CYL. 

Refer- 

ences 

REAR 

WHEEL CYL 

HOSE 

F-Front 

R-Rear 

MODEL 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass'y 

Repair 

Kit 

Ass’y 

Repair 

Kit 


INTERNATIONAL 












HARVESTER—Conf. 











TC5550 

A152, A153, AC152, AM152, 












1958-57 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TCI1335 

U 

TD17012 

TCI3644 

TC4000F&R 









L 

TD17014 

TCI3644 










u 

TD17013 

TCI3644 










L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

S151, S152, S153, SM152,1957-56 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TCI1335 

U 

TD17012 

TCI3644 

TC3700F 






L 



L 

TD17014 

TCI3644 

TC4050R 






R 

TD9698 

TCI1335 

U 

TD17013 

TCI3644 







R 



L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

R151, R152, RM152, R153,1955-53.. 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TC11335 

U 

TD17012 

TCI3644 

TC3700F 






L 



L 

TD17014 

TCI3644 

TC4050R 






R 

TD9698 

TC11335 

U 

TD17013 

TCI3644 







R 



L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

(Without Hydrovac), 1955-53. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9697 

TC11335 

U 

TD17012 

TC13644 

TC3700F 






L 



L 

TD17014 

TCI3644 

TC4050R 






R 

TD9698 

TCI1335 

U 

TD17013 

TCI3644 







R 



L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

L-151, L-152,1952-50. 

TE3573 

TC3631 


L 

TD9697 

TC11335 


TD9344 

TC5355 

TC3700F 






R 

TD9698 

TC11335 


TD9345 

TC5355 

TC4050R 

TC5550 

L-153,1952-50. 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TC11335 

U 

TD17012 

TCI3644 

TC3700F 






L 



L 

TD17014 

TCI3644 

TC4050R 






R 

TD9698 

TC11335 

U 

TD17013 

TCI3644 







R 



L 

TD17015 

TCI3644 


TC5550 

A154, AC154,1958-57. 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TCli335 


TD15306 

TCI3644 

TC4000F&R 






R 

TD9698 

TCI1335 


TD15306 

TC13644 

TC4845MC 

TC5550 

SI 54,1957-56 . 

TE681 

TC3613 


L 

TD9697 

TCI1335 


TD15306 

TCI3644 

TC4000F&R 






R 

TD9698 

TC11335 


TD15306 

TCI3644 

TC4845MC 


160 Series 











TC5550 

A160 (4x4) 1958-57. 

TE661 

TC3622 


L 

TD5997 

TC5389 


TD15307 

TCI3645 

TC4000F&R 






R 

TD5998 

TC5389 


TD15307 

TC13645 

TC4845MC 


H D Brake 




R-L 




TD19105 

TCI9326 


TC5550 

A160 A163 AC160 1958-57 

TE661 



L 

TD8852 

TC11304 


TD15307 

TCI3645 

TC4000F&R 


niWj r\ 1 f nvlWj f . 




R 

TD8853 

TCI1304 


TD15307 

TC13645 

TC4845MC 


H D Brake 




R-L 




TD19105 

TC19326 


TC5550' 

i LL/i ui a r\\j ... 

A M. f 1957 

TE681 

TC3613 


L 

TD8852 

TCI1304 


TD15306 

TC13644 

TC4000F&R 






R 

TD8853 

TC11304 


TD15306 

TCI3644 

TC4845MC 

TC5550 

S160 (4x4) 1957-56. 

TE681 

TC3613 


L 

TD5997 

TC5389 


TD15306 

TCI3644 

TC3700L 






R 

TD5998 

TC5389 


TD15306 

TCI3644 

TC3700R 

TC5550 

SI60, S161, S162, S163, S165, 












1957-56 

TE681 

TC3613 


L 

TD8852 

TC11304 


TD15306 

TCI3644 

TC3700F 






R 

TD8853 

TCI1304 


TD 15306 

TCI3644 

TC37Q0R 

TC5550 

S162, SC162,1957-56. 

TE661 

TC3622 


L 

TD8852 

TC11304 


TD15307 

TC13645 

TC3700F 






R 

TD8853 

TC11304 


TD15307 

TC13645 

TC3700R 

TC5550 

R160, R161, R162, R163, RC160, 












RC161, RC162, 1955-53. 

TE681 

TC3613 


L 

TD8852 

TC11304 


TD15306 

TCI3644 

TC3700 






R 

TD8853 

TCI1304 


TD15306 

TCI3644 


TC5550 

L160, L161, L162, L163, L164, L165, 












LC160, LC161, LC162, 1952-50. .. 

TE681 

TC3613 


L 

TD8852 

TCI1304 


TD15306 

TCI3644 

TC3700 






R 

TD8853 

TCI1304 


TD15306 

TCI3644 


TC5550 

A164, AC 164, 1958-57. 

TE661 

TC3622 


L 

TD8852 

TC11304 


TD15307 

TC13645 

TC4000F&R 


S164, S165, SC164, 1957-56. 




R 

TD8853 

TC11304 


TD15307 

TCI3645 

TC4845MC 

TC5550 

R164, R165, RC164, 1955-53. 

TE681 

TC3613 


L 

TD8852 

TCI1304 


TD15306 

TCI3644 

TC3700L 


L164, L165, LC164, 1952-50. 




R 

TD8853 

TC11304 


TD15306 

TCI3644 

TC3700R 

TC5550 

K5, 1946; KB5,1948-47 












(Without Booster). 

TF2112 

TC3613 


L 

TD5997 

TC5389 


TC7958 

TC5391 

TC3700 






R 

TD5998 

TC5389 


TC7959 

TC5391 


TC5550 

K5,1946; KB5,1948-47 












(With Booster). 

TF3062 

TC8448 


L 

TD5997 

TC5389 


TC7958 

TC5391 

TC3700 






R 

TD5998 

TC5389 


TC7959 

TC5391 


TC5550 

K5,1946; KB5, Mountain Brakes 












(With Booster), 1948-47. 

TF3062 

TC8448 


L 

TD5997 

TC5389 


TC8097 

TC5396 

TC3700 






R 

TD5998 

TC5389 


TC8098 

TC5396 



REFERENCES—(L) Lower cylinder. (U) Upper cylinder. 
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DIVISIONS OF 


H. K. PORTER COMPANY, INC. 

CONNORS STEEL DIVISION 
DELTA-STAR ELECTRIC DIVISION 
DISSTON DIVISION 
FORGE & FITTINGS DIVISION 
LESCHEN WIRE ROPE DIVISION 
MOULDINGS DIVISION 
NATIONAL ELECTRIC DIVISION 
PEERLESS ELECTRIC DIVISION 
REFRACTORIES DIVISION 
RIVERSIDE-ALLOY METAL DIVISION 
THERMOID DIVISION 
VULCAN-KIDD STEEL DIVISION 
H K. PORTER COMPANY (CANADA) LTD. 

H. K. PORTER COMPANY DE MEXICO, S.A. 


PRINCIPAL AUTOMOTIVE WAREHOUSES 


ATLANTA, GEORGIA 
730 Peachtree Street, N. E. 

Phone: TRinity 3-3571 

CHICAGO, ILLINOIS 
3403 West 48th Place 
Phone: CLiffside 4-3800 

DALLAS, TEXAS 
1333 Oak Lawn Avenue 
Phone: Riverside 1-9879 

TRENTON, NEW JERSEY, 200 Whitehead Road, Phone: JUniper 7-3000 


KANSAS CITY, MISSOURI 
1521 McGee Street 
Phone: GRand 1-4169 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
1100 So. Santa Fe Avenue 
Phone: MAdison 7-9351 

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 
6505 Hamilton Avenue 
Phone: EMerson 2-4445 


SEATTLE, WASHINGTON 
902 First Avenue, So. 

Phone: Mutual 2-0161 

SO. SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
129 Sylvester Street 
Phone: PLaza 6-1772 

ST. LOUIS, MISSOURI 
4006 Papin Street 
Phone: JEfFerson 5-6645 


THERMOID DIVISION • 200 Whitehead Rd. • Trenton, N. J. • Phone JUniper 7-3000 


THERMOID DIVISION 



H.K. PORTER COMPANY, INC. 


